ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 14 

21 Ιανουάριου 1993 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Καθορισμός τιμής διάθεσης χαρτών και πινάκων τιμών 

ακινήτων. 1 

Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολο¬ 
γητέας αξίας ακινήτων. 2 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 1007985/34/Α0013 (1) 


Καθορισμός τιμής διάθεσης χαρτών και πινάκων τιμών ακι¬ 
νήτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 284/1988 «Περί Οργανισμού Υπ. Οικονομι¬ 
κών». 

2. Το άρθρο 48 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50Α7 
24.4.1986). 

3. Την ανάγκη διάθεσης βιβλίων πινάκων τιμών και χαρ¬ 
τών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των μεταβι- 
βαζομένων ακινήτων όλων των περιοχών του ελλαδικού 
χώρου όπου ισχύει το σύστημα αυτό, με σκοπό την εξυπη¬ 
ρέτηση των φορολογουμένων, συμβολαιογράφων, δικη¬ 
γόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα φορολογίας 
κεφαλαίου γενικώς, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πώληση των χαρτών και των βιβλίων πι¬ 
νάκων τιμών, στους οποίους αποτυπώνται οι ζώνες, οι τι¬ 
μές εκκίνησης και οι λοιποί συντελεστές, που επηρεάζουν 
αυξητικά ή μειωτικά την αξία των εντός σχεδίων μεταβιβα¬ 
ζόμενων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές των 
δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας, στους οποίους ισχύει 
το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού και καθορί¬ 
ζουμε την τιμή των χαρτών και των βιβλίων «Πίνακες τι¬ 
μών» ως ακολούθως: 

α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυ¬ 
τικής Μακεδονίας δραχμές 1.500. 

β. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραχμές 2.500. 

γ. Περιφέρεια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων δραχμές 
2 . 000 . 

δ. Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδος δραχ¬ 
μές 3.000. 

ε. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου 


δραχμές 3.000. 

στ. Περιφέρεια Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αι¬ 
γαίου δραχμές 3.000. 

ζ. Περιφέρεια Νομαρχίας Αθηνών και Νομαρχίας Πει¬ 
ραιά δραχμές 4.000. 

η. Περιφέρεια Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής 4.000. 

θ. Περιφέρεια Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και περιοχή 
Ελαιώνα 3.000. 

Τα έσοδα από την πώληση των παραπάνω εντύπων απο¬ 
τελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εμ¬ 
φανίζονται στον Κ.Α. εσόδων 2411. 

Ο τρόπος και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διά¬ 
θεση των πιο πάνω βιβλίων και των χαρτών θα γίνει με μέ¬ 
ριμνα της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (16η). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Ιανουάριου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 
-♦- 

Αριθ. 1007983/32/Α0013 (2) 

Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογη¬ 
τέας αξίας ακινήτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 
43) και 14 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α’ 127). 

2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/ 
1950 (ΦΕΚ Α’ 245), που κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950, 
όπως ισχύει: 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 67,88 και 94 του Ν.Δ. 118/ 
1973 (ΦΕΚ 202 Α ). 

4. Τις διατάξεις των άριθ. Κ.9336/198/1986 (ΦΕΚ 
922/Β/31.12.1986), αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε, από της 21.1.93 τον τύπο και το περιεχό¬ 
μενο δώδεκα (12) φύλλων υπολογισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων, όπως έχουν τα σχετικά υποδείγματα που 
επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής. 

2. Τα πιό πάνω φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων θα 
υποβάλλονται μόνο αν στις δηλώσεις φορολογίας μεταβί¬ 
βασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
(και προικών) περιλαμβάνονται ακίνητα που βρίσκονται σε 
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περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσ¬ 
διορισμού της φορολογητέας αξίας τους, εφόσον αυτά 
βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πό¬ 
λης, καθώς και των ειδικών κτιρίων, που βρίσκονται σε πε¬ 
ριοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αυτό, είτε αυτά βρί¬ 
σκονται εντός είτε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου. 

3. Τα ανωτέρω φύλλα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, 
από τα οποία το ένα παραμένει στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. και το 
άλλο αποστέλλεται από αυτή, μαζί με το αντίτυπο της φο¬ 


ρολογικής δήλωσης, στο Κέντρο Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.). 

Η απόφαση αυτή με την οποία δεν πραγματοποιείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Ιανουάριου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 


ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ' Η ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ν 


1. Με το έντυπο αυτό (1) υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος. 

Σε περίπτωση που στην κατοικία αντιστοιχεί και υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου συμπληρώνεται υποχρεωτικό και το έντυπο 3. 

2. Σε περίπτωση ύπαρξης οπουδήποτε (π.χ. δώμα, υπόγειο, οικόπεδο) ιδιόκτητων ή κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσε¬ 
ων (πισίνα, γήπεδα κ.λ.π.), η αξία τους υπολογίζεται με το έντυπο 6Γ και επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό ουνιδιοκτηοίας 
στο οικόπεδο. 


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. 


ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ... ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

Α Β 


Επώνυμο ή Επωνυμία 
' Ονομα 
Πατρώνυμο 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
Δ/νση (οδός - αριθμός) 
Ταχ. Κωδ.- Πόλη 
Αριθ. τηλεφώνου 
Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος 


Κωδ.Αρ.Δ,Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 
Ποσοστό ακινήτου 
Συνολική αξία ακινήτου 
Αξία μεριδίου 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Δήμος ή κοινότητα 


Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) 


ΚΏΑΖΟΝΗΧ 


ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή,-αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

“Συμπληρώνεται οπό την Υπηρεσία. 
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ΜΜ ί| ΟΧΙ ΣΤΗΛΗ Λ ΙΤΗΑΝ ■ 


Α. Τ»*1 ΖΟΜΚΣ (Τμή Εκκίνησης) (Τ-Ζ.) φλίηε οδηγίες 1) 


Β-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΌΣΟΨΗΣ 

Η κάτοκία ή το ΒκηΠρβμσ ίχα αρόοοφ η : 

1 - Σε ίνο μόνο δρόμο ή οο κοινόχρηστο γενκό χάρο; 1.00 

2. Σε δύο ή περοσότεροος ί ράμ η μς ή σε δρόμο κα πλατεία ή σε βρβμο και κοινόχρηστο χάρο ή ΟηοΟαστκΛ αε πλατεία (οε κοινόχρηστο χάρο που στο 

«νΜκρψίνο ρυμστορκό σχέΛο χαρααηρίξκτα ως πλατεία) ή ίχο περισσότερες της μβς προο ό φ η ς οε ενββ κοινόχρηστο Χάρο; 1.09 

1 I* Ορόμο ή σε δρόμους ή οε κοινόχρηστο χάρο που η απόσταση μετοξύ'των ακοδομκάν γραμμών (ο* όλους τους δρόμους που ίχα πρόσοψη) «Μι 

μκρόκρπ ή βη των 930 μάτρων; ο .80 

4. Ακοκλ εβ ηκ ά στον <χόλυπτο χάρο κα ίχπ ανεγτρβ εί σύμφωνα με πς Οατΰξε*: του ν. 1577/1865 (ισχύς 19-2-1886. Γ.Ο.Κ. 1995) ή σύμφωνο με πς 
δοτάξεκ; περί οκαομύν η βρβκετα ο* εγκεκαμίνο ρυμσιομκό σχίδ» κα έχει σνεγερθεί πρη την ισχύ του ν. 1577/1999 σύμφωνα με το πανταχόθεν ελεύθερο 

<*»τημ°. 0.99 

5. Ααοκλβσπκά στον οκόλυητο χάρο κα *χο ανεγερθεί πριν την «χύ του ν. 1577/1995 μ· οπαοδήποτε οϋστημο δόμησης, πλην του ηανταχόθεν ελεύθερου; 030 

Η βπακίο ή το Οβμίρκιμα Μοκέτα οε οωόπεδο τυφλά ή οε οικόπεδο που εακανωνεί με το δρόμο οποκλοστικΰ μί ηρογ μ σακή Βουλ β ο διόδου; 030 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αυντελεστίς πρόσοψης των ηο πάνω παραγράφων 2 κα 3 βεν εφηρμόξπντα ορ ουαομοός που ηΒκό μνημονεύονται στους τΠκκρς τμάν. 


Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ 

Υπόγε» Ιοό γώο Α' όρ. 8 όρ. Γ' όρ. Δ όρ. Ε όρ. ΣΤ Μ Ζ «ρ3 «μ* 

φλίπε οβπγίρς 2) 

0.90 η 0.70 0.90 1.00 1.04 1.09 1.12 1.10 .1.20 1.24 

Μ ε Τ υ φ ίρε τ ί ΤΟν αντίσταιχο,κατά περϋηωοη,ουντελεσιή ορόφου 



• Ακηράψτ » την επκρόνεβ της κστοοόας ή του δ βμτρ ί υμυ ιο ς οε τρτρ. μίτρα φλίπε οδηγίες 3) . 

Ο ι { μιρ · η Ι τοίχοι της κατοοΟας ή του δβμ ερ ίο μο τος ίχουν πάχος μεγαλύτερο η βο « 030 μίτρα (ρίρσνπς από Πάτρα). · 030 


130 

135 

1.10 

130 

130 


Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΜ0ΑΜΕ1ΑΧ 

Το ηφοδόν της κ ο τακΜ ς ή του δβμερίοματος είναι; 

1. ΙΑκρόκρο ή ίόο των 100**; 

2. Μεγαλύτερο των ΙΟΟμ* και μκρότερο η Ιοο τιβ ϊΟΟρ*: 
3- Μεγαλύτερο των 200μ* και μκρότερο η Ισο τνν 300**; 
4. Μεγαλύτερο ον ΙΟΟμ 2 και μικρότ ερ ο ή Ιοο τμν ΟΟΟμ*; 
β. Μεγαλύτερο τνν βΟΟμ*; 


ΠΡΟΣΟΧΗ; Αν η κστσκόο ή το δβμίρβμο αποτελείτα από περισσότερους του ενός ορόφους, (στους οποίους περάαμρΰνετα και το υπόγε» 9 το τμήμα 
ικιογεΜυ που ίχει*χρήαι κατοκίας). οι όροψοι βεν είναι αυτοτελείς αρφνπες ώκκτηοΐες κα ίχουν λ ειτου ργι κή ενότητα, γβ τον υπολογισμό της 
αξίας συμπληρώνεται χωρατό όντυπο για κόβε όροφο, αλλά ως συντελεστής ιικγόντιπς λαιφόνετα εκείνος που ακιλσνεί στο ΟΒραομπ της 
εηφάκβς όλων των ορόφων. 


ιοί 


102 

«03 


ιοβ 


111 

11 * 

11 » 

114 

ιιβ 


ΓΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΛΛΑ10ΤΚΤΑΙ 


Γράψτε το χρόιιο πολαότητας φλέπ* οδηγίες 4| ΧΡΟΝΙΑ 

Συντελεστές ανάλογα με τα χρόνια παλοιώτητας 

1- 5 χράπο α» 19-20 χρόπο 0.70 

9- 10 . 0.90 21 -29 ■ 0.95 

11-15 · 0.73 29 κα όνυ - 0,90 

Μ ετ οφόρετε. ανάλογα μ* τα χρόνκι παλβότητας, τσν σνΠοπχχο συντελεστή 

Ζ. ΖΥΚπΑΕπτΖ ΒΔΚΟΜ ΖΥΝΘΗΚΟΝ 

Η «ατοοόα ή το Οαμόρκμα: 

1. Έχε» χοροκτηριοΟεΙ 9κχιηρητ±ο (Βλόττε οδηγίες 5); 

2. £χ» κηρυχθεί οη αλλο τρ υνιΐο αε εφαρμογή των βκπόίεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας φλίπε οβηγίες 9); 

3. 'Εχα κηρυχθεί απαλλστ ρ υ κόθ γβ την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφόλφας με εξαίρεση πς οπολλοτρκύοε^ που κηρύχθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων 
περί σχεδίων πόλεων φλίπε οβηγίες 9): * 

4. Εχο κατά ίο χρόνο »οοολσγίος υποστεΙ ζημώς αοό οεβμό, αυρκογιό ή πλημμύρα φλίπε οδηγίες 7); 

Η. γτμτέαεγτηζ ΑΠοηεΡΑτοζΜζ. 

Η κβτοαάο ή το Λκη^τημη είναι αοοσερατωμ*νο ή θεωρείται οπό το νόμο βποπερστωμίνο; 


Γβ Σ-Α.0. 
μκρότερο 
ή ΰο του 0,40 


Γβ Ι-Α.Ο. Γβ 13.0. 

μεγαλύτερο του 0,40 . μεγαλύτερο 

και μκρότερο του 1.00 

ή Ιοο του 1,00 


Της β εμε λίωοης και των υποστυλωμάτων; 0.95 

Του σκελετού; 0.70 

Των οπτοπλινθοδομών, 0.75 

Των επιχρισμάτων; 0.60 

Των θαπεβων (τοποθέτηση); 0.86 


0,40 

0.60 

0,65 

0,95 

0.75 


0.30 

0.40 

0.45 

0.56 

0.70 


Μεταφόρετε τον αντίστοιχο συντελεστή, ανάλογα με το Ϊ-Α-Ο. κα το στάδιο αηοπ ε ρ ά τω οης 

β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ! Μβ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

Η κατοικία ή το δβμόριομα ίχει καταακευασθελ- 

1. Με σκελετό (υποοτυλώματα κα πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμά; 

2. Χωρίς ααλετό οπό οηλιομίνο σκυρόδεμα, αλλά ίχει τοίχους «όροντες από πέτρα οπτόπλινθους (τούβλο) ή τσνεντολίθους ή είνα ιτροκ ο τοοκ τ υοομ ε νο 


3. Είνα π ρ ό χ ει ρο κάομα βηλ. α τοίχοι δεν είνα Μ π υοκευ οομενα οπό πίτρο. οπτόπλινθους (τούβλα) ή τοαενχολίθους, αλλά από άλλο ολκό; 
ΠΡΟΣΟΧΗ; Εαλόξτε μία μόνο από πς προηγούμενες περι π τάο εκ 1, 2 λα 3. 

Η στθγη της κατοικίας ή του διαμερίσματος είνα κατασκευασμένη οπό αμβντοτοψίντο ή λαμαρίνα; 

I. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Η κοτοκάο ή το δβμό ρ βμα 

1. Δεν ίχει εγκατόσταοη εε ν ψυτής θίρμοναης (καλαρκρίρ. θερμοουσοωρεντες. θόρμανοη δαπίβου); 

2. Βρίοκ ε τα πάνω από τον Β όροφο (μη ουμπεαλαμβονομενου του βογείου) κα δεν *χε» ανελκυστήρα; 

ΙΑ. ΣΥΝΤΕΑΕΓΤΚΣ ΓΤΝλάίΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η κστοκάα ή Το δβμερβμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα αε περισσότερο από ίτα πρόσωπο ΜυνΑοκτηοία) Φλίπε οδηγίες 9); 

ΑΞΙΑ: Για να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου πολλαπλασιάσα το δεδομένα της στήλης Β 


ιι· 


1.00 


121 


122 


1.00 123 

03Β 124 

030 129 

030 129 


0.09 127 

0.90 129 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 
Τα έντυπα «φύλλα υπολογισμού αξίας ακ ινήτων» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην εΑκή γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να αναγροφούν άλα τα ονόματα των υπσχρέων, χρησιμοποιείται γιο την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προσδιοριστικά στοιχείο του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιότήτα κ.λ.π.), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέα αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μ ε τ ο φέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση ουνΛοκτησίος. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν σ’ όλες πς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κο ινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορο στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.π.). 

1. Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα έχει πρόσοψη σε δρόμο, από τον άξονα του οποίου διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν ο δρόμος είναι όριο δήμων, κοινοτ ή των ή οαοσμών, λαμβάνει» 
η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη οε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η αμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις οε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνει» η 
μεγαλύτερη τιμή. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής ζώνης. 

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι κατοικίες ή τα διαμερίσματα που έχουν π ρ όσο ψ η (άνοιγμα - πόρτα ή παράθυρο) στο δρόμο, στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Οι κατοικίες 
ή τα διαμερίσματα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 

2. Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομιχής Υπηρεσίας. Ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως υπογείου θα πιστοποι εί ται από 

βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού ή από την αρμόδια Πολεοδομκή Υπηρεσία Δεν απαπείται βεβαίωση όταν ο υπόγειος χώρος έχει είσοδο αποκλειστικά από το κ εντρικά κλιμακοστάσιο ή από 
εσωτερικά ισόγειο χώρο. ( 

Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα είναι υπόγειο, τότε: % 

I. Αν δεν έχει ουμπεριληφθεί στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), ο συντελεστής ορόφου είναι 0,00. 

II. Αν έχει ουμπεριληφθεί στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), ο συντελεστής ορόφου είνα 0,70. 

3. Ως ιπΐφάΐίκι κατοικίας ή διαμερίσματος λαμβάνεται το εμβοδόν αυτού μετά των εξωτερικών τοίχων (καθαρή επιφάνεια). Σε περίπτωση που στην επιφάνεια περιλαμβάνονται κ» » κοινόχρηστοι χώρα 
(μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα το*ς εκατό (10%), δηλ. πολλαηλοοιοσμένη επί 0.Θ0. 

4. Η παλαιότήτα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδεια εκδάθηκε σπς 30-0-1978, 
η παλαιότήτα υπολογίζεται από 30-0-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότήτα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδότησης του ραίσματος. Σε περίπτωση νομιμοπο ίη σης 
αυθαίρετο υ χάσματος η παλαιότήτα αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν 
τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνσντ» υπόψη για τον υπολογισμό της πολαιότητας. Ειδικό οε δι α τηρητέο ακίνητα που έχουν ανακοινωθεί ριζικά, έστω ια αν δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός 
του κηρίου, η παλαιότήτα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειος ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνει» υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητος πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης. Π οποία θα πρέπει κ» να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το κτίσμα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειας κατεδάφισης είν» 
8 μήνες, παρατεινόμενη για 3 κατ' ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειος κ» μέσα στην προθεσμία αυτή (Βμηνη ή θμηνη) πρέπει υποχρεωτικά να κ α τ εδ α φ ι σ τεί το κτίσμα 
Αν δεν κατ εδ αφιστεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό π>ς αξίας του όλου ακινήτου. 

5. Για να χαρακτηρωθεΐ ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωπκός συντελεστής απαιτείται να προσκομηθεί βεβαίωση της αρμόδιος υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει όπ 
έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοοιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) κ» δεν έχει σνακληθεΐ 

Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω ια αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολσγικό στοιχεία του χτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κΛ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οοασμός. 

6. Γη να θεωρηθεί όπ ένα ακίνητα ή τμήμα του είναι απαλλοτριωτέο απαιτείται πρόσφατο έγγροψο, από το αρμόδιο δημόσιο όργανο, από το οποίο να προκύπτει: 
α) Οπ έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης κ» Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοοιευθεί). 

β) Ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και 
γ) Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης οε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται π δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. κ» αφορά μάνα τα ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμοι, πλατείες κ» χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλειας (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κλ_π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτριωτέα με την έκδοση του Π.Δ., αλλά απαιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη κ.λ_π.) με την οπαία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηρκ^εί κα ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλοτριώνετ» τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστά γη το απαλλοτριωτέο τμήμα, για το οποίο δεν ισχύουν α συντελεστές πρόσοψης κα χωρκπό γη το υπόλοιπο 
τμήμα, συντελεστής όμως επιφάνειας λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το ακίνητο. 

7. Σε περιπτώσεις που ένα ακίνητο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζει» ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ.ΕΛΣ.). Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού αξίας ακινήτου που 
έχει υποστεί ζημιές συμπληρώνεται υποχρεωτικό κ» το έντυπο 3 για την εύρεση της αξίας του αναλσγούντος στο κτίσμα οικοπέδου. Αν η αξία του ακινήτου που θα προκόψει μετά την εφαρμογή του 
Σ.Ειδ.Γ. είναι μικρότερη από την αξία του ανολογούντος στο κτίσμα οικοπέδου, ως φορολογητέα αξία του αανήτου λαμβάνεται η αξία του αναλσγούντος στο κτίσμα οικοπέδου. 

Ο Σ.Ειδ.1. προκύπτει αν από τη μονάδα αφαιρέοουμε το λόγο της απαπούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή: 


Δαπάνη αποκατάστασης 



Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κριθεί κατεδαφκττέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιος υπηρεσίας, τότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να συντελεστεί σε διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας ή 9 μηνών αν έλαβε χώρα 
αναθεώρηση της άδειας. 

8. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωπκοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται όπ βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί άλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται όπ το κτίσμα βρίσκει» στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Χτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

9. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτηοία) εφαρμόζεται μειωπκός συντελεστής. Η συνιδιοκτηοία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπό χρ εο υ 
σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνΛοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου, καθώς κ» οε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή 
κυριότητα Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνΛοκτησίας κ» στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιας Λοκτησίος, ως προς τη συνιδιοκτηοία στο οικόπεδο. 


ΥΧΛΑΑ ΥΠΟΥΡίΒΟν ι 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 

(κατάστημα - γραφείο κ.λ.π.) 

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ' Η ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ 

1. Με το έντυπο αυτό (2) υπολογίζεται π αξία της επαγγελματικής γενικά στέγης. 

Σε περίπτωση που στην επαγγελματική στέγη αντιστοιχεί και υπόλοιπο ποοοστό οικοπέδου συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
και το έντυπο 3. 

2. Σε περίπτωση ύπαρξης οπουδήποτε (π.χ. δώμα, υπόγειο, οικόπεδο) ιδιόκτητων ή κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσε¬ 
ων (πισίνα, γήπεδα κ.λ.π.), η αξία τους υπολογίζεται με το έντυπο 6Γ και επιμερίζεται ανάλογα με το ποοοστό συνιδιοκτησίας 
στο οικόπεδο. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

Α __ Β_ Γ __Δ 

Επώνυμο ή Επωνυμία .. 

__Ονομα__ :.. .... . . . . „ . 

Πατρώνυμο .. 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) . 

Δ/νση (οδός - αριθμός) 

Ταχ. Κωδ.- Πόλη 
Αριθ. τηλεφώνου 
Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος 
Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 

Ποσοστό ακινήτου 
Συνολική αξία ακινήτου 
Αξία μεριδίου 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Νομός Δήμος ή κοινότητα 


Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περισχή) 


ΚΩΔ.ΖΩΝΗΣ 



ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία ατούς δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείόθε να συμβουλευθεΐτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

*Συμπληρώνεται από την ΥπηρεοΙα. 
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□ 


(Τιμή Εκκίνησης) (Τ.Ζ.) (βλέπε οδηγίες 1) 


β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

Η εηαγγελμαηκή στέγη Αχεί πρόσοψ η: 

1. Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενικά χώρο; 


2. Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία (σε κοινόχρηστο χώρο που στο 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πλατεία) ή έχει περισσότερες της μιός προσόψεις σε ενιαίο κοινόχριστσ χώρο; - 


3. Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οκοθομκών γραμμών (σε όλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι 

μικρότερη ή Ιση τυν 6,00 μέτρων; - Γ —- 

4. ΑποκλιπτιπΊ στον ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο (βλέπε οδηγίες 2 και 3) ή σε στοά δαμπερή (βλέπε οδηγίες 4) ή βρίσκεται σε οικ ό πεδο τυφλό ή ο ι κό πε δο 


που επικοινωνεί με δρόμο αποκλ ε ιστικ ά με πραγματική δουλεία διόδου και βρίσκεται: 
α στο ι σόγειο ή α 


β. σε άλλο, πλην του ισογείου ■ 
β. Αποκλειστικά σε στοά τυφλή (βλέπε οδηγίες δ) ή δεν έχο πρόσοψη σε εξωτερικό χώρο του κηρίου και βρίοκεταυ 
α στο ιαόγαο ή ο 


β. σε άλλο, πλην του ισογείου «μ υπογείου, όροφο; 


ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Πρόοοψη\ή προοόψας θεωρούνται οι πλευρές της επαγγελματικής στέγης που έχουν άνοιγμα (παράθυρο ή πόρτα ή προθήκη) αε δρόμο, 
κ ο ινό χρ ηστο χώρο, στοά ή ακάλυπτο χώρο του ο ικοπέδου. 

2) Οι συντελεστές πρόσοψης των πβ πάνω παραγράφων 2 «η 3 δεν εφαρμάξΟντπι σε οαοομούς που ειδικά μνημονεύονται στους πίνακες τψών. 


Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ 

1. Η εηαγγελμαηκή στέγη βρίσκεται στο * 

Αναγράψτε το Συντελεστή Ε μπ ορ ικ ότητα ς (Σ-Ε-) (βλέπε οδηγίες 6α) - 


η υ. 


Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο ισόγειο, ο συντελεστής ορόφου είναι: 1,00 X 

'Εχει είσοδο αποκλειστικά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κλψακοστάσιο); - - 

2. Η εηαγγελμαηκή στέγη βρίσκεται στο Υπόγειο (βλέπε οδηγίες 1 7): 

Αναγράψτε το Συντελεστή Εμπορικότ η τας (Σ.Ε.) (βλέπε οδηγίες θα) ■ . { " Ί 


□ -Ι 


Σ.Ε. 


α Αν η οροφή της β ρ ίσκ ε τα ι χαμηλότερα ή μέχρι την οροτική στάθμη του εδάφους, ο συντελεστής ορόφου είναι: 0,40 X (_ 

Σ.Ε. 

β. Αν η οροφή της βρίσκεται ψηλότερα από την οριστ ική στάθμη του εδάφους, ο συντελεστής ορόφου είναι: 0,60 X [ 




γ. Αν ο χώρος έχει συμπερΔηφθεί στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), ανεξάρτητα από τη στάθμη της οροφής του σε σχέση με την οριστική στάθμη του 

Σ.Ε. 


εδάφους, ο συντελεστής ορόφου είναι: 0,70 X {_ 


=»-!=□ 


Με τα φ έρετε τον αντίστοιχο κατά περίπτωση συντελεστή ορόφου 


’ Εχε» είσοδο αηοκλεκτπχά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κλιμακοστάσιο); 


3. Η επαγγελμστνή στέγη βρίοκετα σε άλλο, ηλην του κηγελαο και υηογύοα, όροφο: 


• Αναγράψτε το Συντελεστή Εμπορικότητας (ΣΕ.) (βλέπε οδηγίες 66) 

■ ■■{ 

: “■ 




Α»Ι1ι)μκ 

Α όρ. 

Β όρ. 

Γ’ ύΡ- 

Α* όρ. 

Ε όρ. 

ΣΤ'άρ. και πάνω 

α. Ίσος του 1,00 

1.00 

1,05 

1,10 

1,10 

1,16 

1.20 

β. Μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0 

1.15 

1.10 

■1.10 

1,10 

1,15 

1,20 

γ. Μεγαλύτερος του 9,0 και μικρότερος ή Ισος του 5,0 

1.25 

1.16- 

1,10 

1.10 

1.16 

1.20 

δ, Μεγαλύτερος του 9,0 και μικρότερος ή Ιοος του 7,0 

1.30 

1,20 

1,10 

1.10 

1.16 

1.20 

ε. Μεγαλύτερος του 7,0 

Μεταφέρετε τσν αντίστοιχο κατά περίπτωση συντελεστή 

1,36 

1,25 

1.16 

1.10 

1.15 

1.20 


Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΟΥΣ (ΚΛ.) 

: Το κριτήριο βάθους εφαρμόζεται μόνο για ισόγεια επαγγελματική στέγη και εΜ» ίσο με το γινόμενο του μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των 


προσό ψ ε ω ν επί τον εαυτόν του επί δύο. 
Δηλαδή: 


Ιΐ£Ξ) χ|Ι^Ζ)χ2 - 


Ε. ΕΠΚΜΜΒΑ 

Αναγράψτε την επιφάνεια (Ε) της επαγγελματικής στέγης σε τετρ. μέτρα (βλέπε οδηγίες 8 

Αν φ) εΜ» μικρ ό τ ερ η από το κριτήριο βάθους (Κ.Β.), τότε: - 

Αν (Ε) είναι μεγαλύτερη από το κριτήριο βάθους (ΚΑ). τότε: 

(=□* ,.!=□ : - Ρ. 8 &- 




Η επαγγελματική στέγη έχει πατάρι (βλέπε οδηγίες 9); Τότε: 

Αναγράψτε την επκρόνοό του | 1 X 0.30 - [ ) - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΜΙ) --- 

Οι ρ»«ηί τοίχοι της επαγγελματικής στέγης έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0£0 μέτρα (φέρσντες από πέτρα); 


ι 


α-κτ^π- 





ΗΐΜΙΗ 


Τ- Η ι.οο 


3+ΐ 


Ή-ΓϊδΓ 
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ΟΔΚΠΕΧ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΟΥ 2 
Τα έντυπο -φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων υποβάλλονται σε 36ο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαίο γράμματα. Αν στην εΛχή γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να αναγραφούν όλο τα ονόματα των υποχρεών, χρηοιμοοοβίται γβ την 
Λψπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Γπς εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου δβτνηώνονται οοβμένα ερωτήματα ή οπ οι τ εί τοί η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι κητβραπκή (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε κλ αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη θ. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν είναι ηροσβ»ρ*στικά στοιχεία του αιανήτου (εμβαδόν, παλαότητα κΧπ.) ή 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί τη φορολογητέα αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μετοφέρετα στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει π αξία κάθε μεριδίου, ον συντρέχει περίπτωση ουνιδιοκτησΜς. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οοιανομιχών συνοδεύονται από χάρτες που υπάρχουν α' όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, ατούς δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με την βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχείο που αφορούν το αηίνητο. τα οποία αποπούντώ για τη συμπλήρωση του εντύπου (Π.χ, Τιμή Ζώνης. Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.η.). 

1. Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη σε δρόμο, από τον άξονα του οποίου διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν 0 δρόμος είναι όριο δήμων, κοινοτήτων ή οααομών λαμβάνετα η 
μεγαλύτερη από πς πμ*ς των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, Ααμβώνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις ο> δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνετε η 
μεγαλύτερη πμή. Αν έχε, προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λσμβάνεται η τιμή της γραμμικής ζώνης. 

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι επαγγελματικές στέγες που έχουν πράσο**) (άνοιγμα - πόρτα, παράθυρο ή προθήκη) στο Λρύμο, στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Ο 
επαγγελματικές στέγες πον έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 

2. Αίθριο είναι ο εσωτερικός ελεύθερος (στεγοσμένος ή μη) χώρος του οικοπέδου ή του κηρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτ|ρκ> ή τα κτίρια του οβοοπέδου. 

*. Η επαγγελματική στέγη θεωρείται ότι έχει πρόσοψη αποκλειστικά οχον ακάλυπτο χώρο ή οε αίθριο: 
α) Οταν δεν έχει άνοιγμα προς την πρόσοψη του οικοπέδου 

β) Οταν έχει άνοιγμα προς την πρόσοψη του οικοπέδου, αλλά παρεμβάλλεται άλλο κτίριο του οποίου η οροφή βρίσκεται οε ψηλότερη στάθμη από το δάπεδο της υπό εξέταση επαγγελματικής στέγης. 


Παραδείγματα: 


ι) Η επαγγελματική στέγη (1) έχει πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εφόσον το 
δάπεδό της είναι οε χαμηλότερη στάθμη από την οροφή του κτιρίου Α. 

■) Η επαγγελματική στέγη (2) έχει πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο. 

■) Η επαγγελματική στέγη (3) έχει πρόσοψη στο δρόμο. 

ιν) Η επαγγελματική στέγη (4) έχει πρόσοψη στο δρόμο. 

ν) Η επαγγελματική στέγη (5) έχει πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο. 

νι) Η επαγγελματική στέγη (δ) έχει πρό«ιψη στον ακάλυπτο χώρο. 


4. Διαμπερής στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους δρόμους ή δρόμο κοι πλατεία, ανεξάρτητα αν η στοά Οκττέμνει μία ή πε ρ ισσότ ε ρες ιδιοκτησίες. 

Β. Τυφλή στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δρόμο ή πλατεία με ακάλυπτο χώρο του οικοπ έδ ου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κηρίου, έστω « αν έχει περοσότερες της μάς εκι άδους στον 
0» δρόμο. 

δ. Για τον ΙΈ. κσθενός δρόμου ισχύουν τα ακόλουθο: 

□) Αν ο δρόμος περΛαμβάνετα» στο -Αναλυτικά Στοιχείο Δρόμων- των πινάκων ημών, ως ΣΈ. του δρόμου λαμβόνεται αυτός που ορίζεται ατούς π)να«ς τψών. 
β) Αν ο δρόμος δεν περιλαμβάνεται στο -Αναλυτικό Στοιχεία Δρόμων- των πινάκων τψών. ως Σ.Ε. του δρόμου λομβάνεττη ο ΙΈ. της ζώνης που ανήκει το οικόπεδο 
γ) Αν κατά μήκος του δρόμου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως IX του δρόμου λαμβάνει® ο Σ.Ε. της γραμμκής ζώνης. 

δ) Αν από το δρόμο διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και γη το δρόμο αυτό δεν αιβγράφεται συντελεστής εμπορκότητας στα «Αναλυτκά Στοιχεία Δρόμων- τωνιπνόκων τψών, ας IX 
του δρόμου λαμβάνετα ο IX της ζώνης μβ τη μεγαλύτερη τιμή ζώνης. 

α Συντελεστής Εμιαρκάτητας (Σ.Ε.) επαγγελματικής στέγης που βρίσκεται στο ισόγειο ή υπόγειο: 

α) Αν η ετηγγελμαπκή στέγη έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ως ΣΕ λαμβάνετα ο ΣΧ του δρόμου τούτου. 

αη) Αν η επαγγελματική στέγη έχε» πρόσοψη σε δύο ή περοοάτερους δρόμους, ως Σ.Ε. λρμβόνετα ο μεγαλύτερος από αυτούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων. 

αα) Αν η ετηγγελμαπκή στέγη έχει πρόσοψη στον αχάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή οε αίθριο ή οε τυφλή στοά και βρίσ κ ετα ι σε οικ ό πεδο που έχε» πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως XX λαμβόνεται 
ο XX του δρόμου. 

ο») Αν η επαγγελματική στέγη έχει πράσοιμη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή οε αίθριο ή σε τυφλή στοά και βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους 
δρ^ιους, ως IX λαμβόνεται ο μεγαλύτερος XX των δρόμων από τους οποίους έχει π ρ όσβαση ο ακάλυπτος χώρος, το αίθριο ή η τυφλή στοά, 
αν) Αν π επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη αποκλειστικό οε δβμπερή στοά, ως XX λαμβόνεται ο μέσος όρος των XX των δρόμων με τους οποίους έχει ετπκοινωνίο η διαμπ ερ ή ς στοά. 

β- Συντελεστής Εμπορι κό τ η τας (XX) επαγγελματικής στέγης που βρίσκεται σε άλλο, πλήν του ισογείου κα υπογείου, όροφο: 
βΟ Ανη επαγγελματική στέγη βρίσκεται οε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ως ΣΧ λαμβόνεται ο IX του δρόμου τούτου. 

ββ) Αν η επαγγελματική στέγη Βρίσκει® οε οικόπεδο που έχει πρόσοψη οε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Ι.Ε. λαμβόνεται ο μεγαλύτερος ΣΧ των δρόμων. 

7. Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοβομικής Υπηρεσίας. Ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως υπογείου θα Γοστοποβίτοι 
από βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού ή οπό την αρμόδια Πολεοβομική Υπηρεσία. Δεν απαι τ ε ίται βεβ αί ωση όταν ο υπόγειος χώρος έχε» είσοδο αποκλειστικά από το κεντρικό κλψακοστάσβ ή 
από εσωτερικό ισόγειο χώρο. 

β. Ως επιφάνεια επαγγελματικής στέγης λαμβόνεται το εμβαδόν αυτής μετά των εξωτερικών τοίχων (καθαρή επιφάνεια). 

·. Πατάρι μέσα οε αβοικχι επαγγελματικής στέγης (ανοβτός εξώστης) είναι τμήμα ορόφου, του οποίου η προσπέλαση γίνεται αποκλειστικά από τον ε σ ώ τ ερ ο ® χώρο της αίθο υ σας. Πατάρι επίσης 
θεωρείται και ολόκληρος όροφος, εφόσον έχε» προκόψει ως αυθαίρετη προσθήκη κατ’ επέκταση υπάρ χ οντα ς ανοοαού εξώστη κα» η προσπέλασή του γίνει® αποκλησπκά και πάλι από τον 
εσωτερικό χώρο της αίθουσας. 

10. Η ηαλκεότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άβεης ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. ον η άβεη εχβάθηκε σης 
30-Θ-197Θ. η παλαάιητο υπολογίζεται από 30-Θ-1980). Αν δεν υπάρχει «κοδαμική άβεη, η παλάιότητα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκιροβάτηαης του «τίοματος. Σε 
περύττωβ) νομψοποίηαις η&ύρεται κάοματος η ηαλοότητα αρχίζει να υπολογίζεται οπό την ημερομηνία υποβολής της σ χε ακή ς δήλωσης. 'Αβειες αλλαγής μάνα της χρήσης του κτιρίου ή 
άβεης ανακαίνισης που δεν θίγτβν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνσνται υπόψη για τον υπολογισμό της πολαιότητας. ΕΛ*® σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ακκοΜοθεί ριζκά, 
έστω β αν δεν Θίγεται ο Φ*ρων οργανισμός του κηρίου, η παλαότητο υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδεχις ανακαίνισης. Χρσνκό βΛηημι μικρότερο του εξομήνου 
δεν λαμβόνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. 

Γιο νο εφαρμοστεί αιντελεοτής πολσΚπητος πρέπει το κτίσμο νο είναι πλήρως απ ο περατω μένο. 

Αν έχε» εκδοΛΙ άδεκ» κχπεδάψκχκ, η οποίο θα πρέπει και νο προσκομίζεται, δεν λαμβόνεται υπόψη το κτίομο γιο τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειος κατεδάφισης 
είναι β μήνες ι^νοιυνόμτνη γη 3 κατ' ανώτατο όριο ακόμη μήνες αν έχει εκδοθεί ανιΛεώρηση της άδειας και μέσα στη προθεσμία αυτή (βμηνη ή Βμηνη) πρέπει υποχρεωτκά να κατεδαφιστεί 
το κΛψα Αν δεν κατεδοφβτεί στην προΟειηιίο αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχε» στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβόνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας του όλου 



11. Γη να χαρακτηρψβεί ένο ακίνητο ως διατηρε ίτέ ο και νο εφορμοοθεί ο σχετικής μεκεπκός συντελεστής υιβι ι είιοι να προαιομιοθεί βεβαίωση της αρμάδας υπηρεσίας. από την οποίο νο προκύπτει 
άπ έχει «δοθεί σχετική απόφοση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοοβυθεί στην Εφημερίδα πκ Κυβερνήοεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχε» σνοκληθεί. 

Ο μβωτωά ςουν τελεοίής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι δκ ι ιηρη τέ ο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι ον επ ιτ ρ έπονται επισκευές ή διαρρυθμίσ τε ; ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 
Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται ον είναι δκπηρητέο μόνο τα μορφολογκώ στοιχείο του «Γιομάτος (άψες, εξώστες, ανοίγματα κΆπ.) ή όταν είναι θ υ ι ηρ ητ έο ς ολόκληρος ο οαοαμός. 

12. Γιο να θεωρηθεί άπ ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτριωτέο απαπεΗπι πρ όοφατο έγγροφο. οπό το αρμόδιο δημόσιο όργανο, από το οποίο να προκύπτει: 
α) 'Οα έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης κ® Φ Ε Κ. στο οποίο έχε» δημοσιευθεΐ). 

β) Ότι π απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και 
γ) Η επκράν ο ο των απαλλστριωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως του σχετικού Π .Δ. και αφορά μόνο τα ακίνητα που με το 
νχ(&° αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμος πλατείες και χώροι προοίνου. Τα ακίνητο που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλπος (π.χ. δημόσιο κτίρια, σχολεία κΆπ.) δεν 
θεωρούνται απολλοτ»ωτέο με την έκδοση του Π.Δ., αλλά απαιτείται πρόξη (κοινή υπουργκή απόφαση, απόφαση Νομάρχη κΆπ.) με την οποίο νο κτψύσοεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο, που έχει χαραχτηρισβεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνει® χωρκίτό γβ το απαλλοτριωτέο τμήμα, γιο το οποίο δεν ισχύουν οι συντελεστές πρόσοψης κα το κρπΥψιο βάθους 
και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα, συντελεστής όμως επκράνειος λαμβόνεται αυτός που αντιστοιχεί σε .ολόκληρο το ακίνητο. 

1*. Σε περιπτώσεις που ένα ακίνητο έχει υποοτεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ,ΕιΒΧ). Σε κάθε περίπτωσή υπολογισμού άξιος ακινήτου 
που έχει υποοτεί ζημιές συμπληρώνεται υποχρεωτικά και το έντυπο 3 για την εύρεση της οξίος του αναλσγούντος στο κτίομο οικοπέδου. Αν η αξία του ακινήτου που θα προκόψει μετά την 
εφαρμογή του Σ.ΕιΒ.Σ. είναι μικρότερη από την αξία του αναλσγούντος στο κτίσμα οικοπέδου, ως φορολογητέα αξία του ακινήτου λαμβόνεται η αξίο του αναλσγούντος στο κτίομο οικοπέδου. 

Ο Χ. ΕΛΣ. προκύπτει αν από τη μονάδα οφαιρέοουμε το λόγο της αποπούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή 

Δαπάνη αποκατάστασης 


Αξία αιανήτου — * 

I 1 

Η δαπάνη οποκστάσταοης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από προγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει ουντσχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεβμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχε» κρΛεί κοτεδοφκπέο, με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιος υπηρεσίας, τότε το κτίομο δεν λαμβάνετα 
υπόψη γβ τον υπολογισμό πκ οξίος του όλου ακινήτου. Η κατ εδ άφιση όμως πρέπει νο ουντελεστεί σε βΛστημα β μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειος ή Θ μηνών αν έλαβε 
χώρο ανιΛεώρησή της. 

*4· Αν το κ τίομο δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωπκοί συντελεστές. Ένα κτίσμα Λωρείτοι όπ βρίσκεται οε ένο στ ά διο αποπεράτωσης άτον έχει ολοκληρωθεί το στάδιο «ιτό. Σε 
περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί άλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται άπ το κτΚηβ βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίομοτο τα οποίο έχουν πιψσχή ηλεκτροαύ 
ρεύματος θεωρούνται αποπερατωμένα. 

18. Εάν ένο α κίνητο ανήκει «πά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπο (ΐΜηδηκτη^α) εφαρμόζεται μεκυπκός συντελεστής. Η συνΛοκτησίο πρέπει νο υπήρχε» στο πρόσωπο του 
υπόχρεου οε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής ουνιδιοκτησίος όταν ο υπόχρεος οε φάρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου αιανήτου. καθώς και οε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας 
οπό τηγ ψιλή κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνΛοκτησίος κοι στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιος ιδιοκτησία ς , ως προς τη συνιδιοκτηοία στο οικόπεδο 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Το έντυπο αυτό (3) συμπληρώνεται όταν υπολογίζεται π αξία: 
α) Ακάλυπτου οικοπέδου 

β) Ποσοστών οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) 
γ) Ολόκληρου ειδικού κτιρίου 

δ) Χώρων με ειδική χρήση σε κτίρια μικτής χρήσης ί '-' 

ε) Οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ειδικά κτίρια 

στ) Ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν σε επιτρεπόμενη μελλοντική ανέγερση ή επέκταση κτιρίου 

Αν όμως μεταβιβάζεται ποσοστά οικοπέδου με επαχθή αιτία και κατά νόμο θεωρείται ότι μεταβιβάζεται αποπερατωμένο 

κτίσμα, δεν συμπληρώνεται το έντυπο αυτό, αλλά το έντυπο της αντίστοιχης κατηγορίας. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

Α Β 


Επώνυμο ή Επωνυμία 
' Ονομα 
Πατρώνυμο 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
Δ/νση (οδός - αριθμός) 
Ταχ. Κωδ.- Πόλη 
Αριθ. τηλεφώνου 
Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος 
Κωδ.Αρ.Δ,Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 
Ποσοστό ακινήτου 

V■ ιιιηX ιμνΆ λΓΙλ ηι^ιι/Λτοι ι 


Αξία μεριδίου 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Νομός 

Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) 


Δήμος ή κοινότητα 


ΚΩΔ.ΖΩΝΗΣ 


ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

'Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΔΗΠΖΖ ΓΙΑ ΤΜ ΓΥΜΠΑΗΕΟΧΜ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 2 

Τό ώτηιωα *ώλλα κωολογκμοό αξ)ος α ςμ η τω ν» υηοβάλλσντα σε 64ο (2) σντίηκια 

Η πρώτη σελίδα του ενΚηου «μηληρώνετα μ* κ τψ ολαέ : γράκεπο. Α» στη» οδκή γραμογράψηβι που υπόρχη βεν χωρούν νο σνσγροψού* Αλα το ονόματα των υπα χρέων . χρησμοηοωίτα γιο τπν 
«Μειλήρωση τκ* στοφέίων θυτών κα δβύτίρο έντυπο. 

θίΑ8€ς κάβε εντΰηον δκπτχιώνοντα ορκμένο ερωτίμστσ ή οπατείτα Π αντλήρωαι ορκμ έν τρ» σταχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, &Χ ηαπάντηση είνα ηπο ψ ση κή (ΝΑΟ. 
μκτο«<«η> τον «Λπαχο αινετλεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοςιία τα οπαία απότακτα «α οιντληρωώούν, *Η« *Μ* ηροοβιοριστκ ό στοίχε» του ακινήτου (αγαθόν, ηολαότητα κ_λ.π.), είτε 
ουΐ«ιληρ*·ονται από τους ΠΝτκτς Τιμήν του Υπουργείου Οκονομκών. Το γκόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την Φορολογητέο <φο ταυ ωονήιου. Η αξία αυτή μετάφέρετ» στην πρώτη 
αελβα του εντύπου κα αηό αυτή ηρβώπτ» π αξία κόβε μερβίου. αν συντρέχβ περίπτωση συνΛωσηοίος. 

Λ Τ ** ΰ> ' ^ >>ΚΜ,ν * ίο ^ «ποβεύσνττϊ από χάρτες «* υπάρχουν ο' όλες τις Δημόακς Οκσνομκές Υττηρεσώς. στους συμβολαβγρΟφους. στους Δήμους «α τις Κοινότητες. Από 

τους ΠΝτχες Τμών «οι με τη βοηθέ» των χαρτί» ττροσδκμίΖσνται διάφορα στ ο ςχε» π« αφορούν το «Αητό. το οποία απκτσύνται γνα τη συμπλήρωση του εντύπου (η.χ. Τμή Ζώνης. Συντελεστής 
εμπορετότητος. Ικπελεστής Αξιοηολτοπς Οικοπέδου κ.λ.π.). 

«. Αν το οκόπΛο έχη πρόσοψη αε Δρόμο, από τον όξονο του οποίου ΒΗρχεπ» το άρκ> Βάο κυκλικών Ζωνών, ανεξίμττττα σν ο βρόμος είναι όρη βίμων. κοινοτήτων ή σκισμών. λαμώΟνεπ» η μκγολόπμη 
ΜόοςτφΝΜίφΜ*·. Αν έχα πρόσοψη σε ΥΡΟΜΚΧή Ζώνη. λαμΒΑετοι η αιώ) της γραμμικής οπής Ζώνης. I* περίστωα! που έχη ττροοόψος αε ΒΑο γρίφφκκές Ζώνας. λαμβάνεται η μεγαλύτερη 
**■*“*■ ~ * -*—ή **~~ι *_ιΤ'- 1 —<—ι Π[ υγ-<τ"Τ[ ΐΤτίΐί. 


Σ Αν το οκΰπεβο έχη πρόσοψη: 

α} I* Ορί*Λ ο οποίος δεν περΟαΛύ^ται στα -Αναλυτική Στοιχείο Δρόμων των τπνίναιν τμών. ως συντελεστής οκοπέδου (ΣΛ.) ίκμβάνεται εκείνος της ζώνης στην οποία σντ>ςη το ΕβόπχΛο. 
Μ I» γρίΜ^ή Ζώνη. ας Σ.Ο. λχμβάνεη* εκείνος της νραμμκής Ζώνης. 

γ) I* π ερ κ ιοότερες ττ^ μιάς γρομμοβς Ζώνες. ως ΣΛλ λθέώά»ετοι εκείνος της γρομμκής ζώνης με τη μεγαλύτερη τεεν 
β) Σε γρομμΜή κοι «υ***η ξώνη, «ς ϊ,α Α«**βνΓπ* εκείνος της γρουε-αν; ίύνης. 


*. Ειβ«ή γκτ ονχνοΟς ι νυ θφίο τ ^πν ομς ταυ «τους 1*21 γη τον καβαριομό η» ΣΛ-Ο. ΙΧΟ. ο 
ο. Γη οχΰπεβο μκρόιερο ή ίου πβν 100 τετρ. μ*τρ««ν: 

*■ Γ« ο«όπείο μεγαλύτερο τκν 100 τετρ. μετρ»· και μκρότερο ή Ιοο τκν <00 τετρ. μότρυν: 
γ. Γβ οκΰπεβο μεγαίύτερο τ«ν >00 τετρ. μετρ»ν και μκρότερο ή Ισο τπν 200 τετρ. μετρ*»: 
β. Γη οκόπεβο μεγαλύτερο ττνν 200 τετρ. μετρκν και μικρότερο ή Ιοο των βΟΟ τετρ. μέτρων 
ε. Γη οκ«πεόο μεγαλύτερο τ»*ν 000 τετρ. μέτρων και μκρότερο ή Ιοο των ΙΛΟΟ τετρ. μότρων 


Χ.Ο. ε φαρμόζονται τα παροτόΐΜ. ερόοον 
ΙΧΟ. - 1,00. Ζ.Χ.Ο. - 0.20 

ΙΧΟ. >1.20. ΣΧΟ. -0.12 

ΣΧΟ. - 1.00. ΣΧΟ. · 0.13 

ΣΧΟ. · ΟΛΟ. ΣΧΟ. - 0.37 


στους πίνακες ημών Οεν 

1 . 0 . - 0.70 

Σ.Ο. - 0.70 
1.0. . 0.70 
Ι-Ο. - 0.70 


. ΣΧα - Ο.βΜΟ.εΟκΣΧΟ ). ΣΛ. - 0.7Β-<αΐ0κΣΧΟ.) 


στ. Γη ονεόηεθυ μεγαλύτερο των 2.000 τετρ. μέτρων κε 
τ Λ ^ ΑΟΟιΟ,ΟΟ χ (Ετηφθν ει α Οκθίτ έΟ ου - 2.000) 
Εηφόνεια ΟΜΟΠέΟου 


ι μκρότερο των 4.000 τετρ. μέτρων 
ΣΧΟ. - 0,*1 -Σ.Λ.Ο., Σ.Ο. - Ο,Οβ-ΣΧΟ. 


ζ. Γη οκόη εΔ ο μεγαλύτερο η Ιοο των 4.000 τετρ. μέτρων και με 
Υπηρεοίος 


1 ηρούηόβειε, όπ βεν μπορεί να κοτατιβιβεί οε μκρότερο όρτιο οκόπεόο, μετό από Βεβαίωση της αρμόόκις ηολεοόομκής 


|. Α 0 _ 400«0.0ίχ(&οφόνε« Οκοηέβου - 2.000) 

Ετηφόνοο Οκοπέβου 


Σ.Ο. - 0.835 


4. Αν το ακόπιΒο έχει πρόοοφη οε: 

0) Ένα μόνο βρόμα, ως IX λοιβόνετοι ο XX του δρόμου αυτού. 

Ρ> Γ^ρηοότερους αηό ένα δρόμους, οι οποία ΒΡϋκονται στην Λα {ώνη. ως ΣΧ λαμβόνετα ο μεικ>λύτερος που «χύει μεταξύ των δρόμων αυτών. 

Υ) ί^ριοσόίερουςω^ ένα δρόμοκ. οι αηίοιΡρΙαρνη»οε»θφορετκές Ζώνες, ως ΣΧ λαβώνεται εκείνος της ξβωηςτης οποίος λομβώκεται π τ»ιή γη τον ηροσβηρημό της φορολογητέος αξίας. 

Γη τ» XX κολιός «ιό τους δρόμους ιοχύαυν το ακόλουθα: 

β) Αυ ο βρόεβς ηεριλαιβόνιται στο ·Αναλυτκό Στοιχείο Δρόμων- των ιονώανν ημών, ως ΣΧ του δρόμου λαμβόνετηι αυτός ηεμ ορίξεται στους πίνακες ημών. 

6» Αν ο βρ*ης βεν π*ηλ«0«νετα στο Χναλυηκό Σκκχείο Δρόμων» των ηνΟαν· τμών. ως ιχ του βρ^Μ λαμβόνεπ» ο IX της Ζώνης που <Μ>ιει το οκΰπεβο. 
γ) Α* από ι4ας ταυ δρόμου «ηιιιύσοεται γρα»«ή Ζώιτι ως ΣΧ του δρόμου λΐφ«όνετοι ο ΣΧ της νραμμκής Ζώνης. 

8) Αν οπό το δρόμο δώρχεται το όρο» βύρ ηκλκών Ζωνών καγα το βρόμοουτό δεν αηγρόφετοι ακπέλεστήΐ «μπ ο ρκ ότ ητο ς στο ·Ανολυτν<όΓτο8ε»ο Δρόμων» των ιανάκωντα^ΐν.' ως ΣΧ του Ορόμου 
«4«ώαηι ο IX της Ζώνης με τη μεγαλύτερη τμή Ζ«*ης. 

β. οωνβΑΜΤύς Ο^ η ωολγ ωχ ο αο υ έ δων (ΣΧΟ.». που σναγρόφοντα στους πίνακες τμών, ημΓίξοντβ με τους ουγτελεστές Μμχης ΟΧ). Σε πε ρ ίπτωση όμως που ένο οκαπεβο Βεαμεύηα ωιό 
ταλεοβοωώς ή άλλες δοτθξεις ή όχο γίνο στο μεττ^ύ τροπαιο2»ω» των όρων Μμ»χ της περιοχής, ώστε ο IX που μπορεί ή έχει ήδη πραγ μοιυι ι μ νιΒ εΙ εξ ωτίος των ηαραπώω» λάγων είη 
^^όλί μείΦό ς ττμ ΣΧΟ. που ανσγρΟφετα στους πίνακες τμών (ραρότερος ή ιαγολΔτερος), για τον υπολσγημό της όξίος του οοωηίόου, ως ΣΧΟ. λαμ0όν«τ4 αυτός που μπορεί ή έχει ή*ί 
ηρογμυιυιιιωιβϋ καε όχι εκείνος των πινΟκων ημών. Η ρόβμκχ) ουτή βεν εφαρμόζεται όταν υπόρχει βυνοτότητα μ ε τομορά ς του συντελεστή δόμησης (ΣΧ) οε Αλλο ακίνητο. Ο ΒφίχμοΖόμενος XX 
οποβεκιώεται με την τμοικόμκκι του φύλλου της (Η ω μερ ίδος της ΚιΛερνήοεχ. στο οποίο έχο δημοο κυ βεί το σχετικό ΠΧ ή η δωκηοκ ή πράξη, ή με Βεβαίωση μηχσιωβύ θεωρημένη από την 
οχμόδα Πολεοδομκή Υιυμεσίο· 

·. Αν το οκόπεβο έχα πρόσθιων 

ο) Σε δρόμο, που περιίριφάνεται στα ·Αναλυηκό Ιττεχείο Δρόμων- των πκώιων τμών, ως ΣΧΟ- λεχφάνετω ο ΣΧΟ. του δρόμου. 

Ρ) Σε δρόμο, που βεν περώαΟώατα στο -Αναλυτικό Στοςςεΐπ Δρ όμ ω ν των τηνόκων τμών, ως ΣΧΟ λεχώάνετει ο ΣΧΟ. της Ζώνης που Μ*η το υκό ι ιεδυ . 

V) Σε γρβΗΚή Ζώ*Π. ως ΣΧα λαιβώητοι ο ΣΧα ηκ γραμμκής Ζώνης. 

β) Σε ιωΐΦΛώιιμες της μΰς γρεεμκές ΖΛ^ ως ΣΧα λε««όνεη> ο ΣΧΟ. της νραμμκής Ζώνης με τη μεγαλύτερη τοΧ 

ε) Σε γιχχμκή π> ακλκή Ζώνη, ως ΣΧα λεηώόΜβται ο χχα της γραμμκής Ζώνης- 


7. Ος ο ων τελεστής τερετόι ίλ ε υ πης βογελ» (X) λεκώόνεται αυτός που ονσγρώρεπε στους πίκκες τμών. 

Σ Γπ τσ» ικιοΑσηεμόι της αξίας ενός οκοπέβου σε συνόρτηση με την ετκφόνειό του 6ακρ*οιμε ης οκόλουβ ε ς αβκές ηερβττώοης: 

α Αν το οκόηεβο εντόχΑγκε στο σχέδιο με ράοη πς βατόΣας του *Α της 17-7-1*22 («Κ 228Α /1βΧΐ*23» «* βεν έχπ' συνταχβεί ακόμη η σχετκή πρό(η κ κτοποειοης και αναλογνμοό 
αηοΖτε^σειπ. συμπληρώνεται χωρκηό ένηε» γα το απαλλοτρκετέο τμήμα του οκο πέβ ου κα χωριστό γη το υπόλοβη ηεμα. Απαιτείται ηροακόμηη Βεβαίωσης της ορμόδκχ Πολεοβαμκής 
ΥπηρεΛς. τκ» να πνσφέρο ης εικφάνεβς των ωβλλστριωτέων κα κι κχιλλοτρωτέων τμημάτων, όπως αυτές προκύπτουν με γραφκό υπολογισμό αηό το σχεηκό τοπο ν ροφκά δηγρόεεκπα. 

Σ Αν το οκΑκβο εντόχΣχβ στο σχέδιο με ης βητόξεις του ν. 1237/1*23 (Φ€Κ 33Α ) με οφειλή ετοψορός αε γη κα βεν έχη συνταχβεί οκόεη η σχετική πρόξη εφαρμογής, αποπείται Βεβαίωση 
της ο ρμ δΛο ς Πη λ ΓπΛΓεκή ς Υιεχωοίος που να ονοφέρε» την ετκφώκη της οφ ειλ άμενης οοφσρό ς οε τη (2 ειοφ^ «ο τα· απουωτρωπέο επ ι φάν εη (Ε κναλλ^, όπως προκύπτουν, γρορκά οπό το 
οχετκΰ τ ο ηο γ ρ οφκ ιΔ βηγρόημστα. Στην περίπτωση αυτή: ■ 

Β,) Α» Ε Μ» είκ» κεγαλώηρη αΛ πγ* Ε αηλΣ. ος εταφόνεια β του οκοπέβου λορΣάνεται η αρχκή εηφώκώ του (ί ορχ4. μεβμένη κστό την ετοφάνεβ της εαφορός σε γη (Ε ηοφ^γδηλοδή: 
β - Κ αρχ. - Β «Μ*. 

Β|» Αν Ε Φβφ. εέκκ ρκ ρ ό εερη τκιό την ■ αωαλλ^ χρηομοποκίτα χωρκπό έντυπο πο το ρη απαλλοτρβπέο τμήμα του ο κοπέ β ο υ. του οποίου η επ κράν κη είνα Ε - Ε αρχ. - Ε οωαλλ. και χΜρκττό 
ίιπκη γη το ατκΑλσηκωτέο ηύμο. του οποίου η επιφάνεια επο Ε> Ε οωαλλ- - Ε οσφ. 


κ/ οκοπέβου ΒεβαΛνετοι από την αι 
Ιο ή τμίμα του βέν εί 



11. Γη να β τ ω χπ β ε Ι Δη ένο 
α) Οη έχει ημυχΟεί 
Λ 'Οηή 


Πολεοβομ κ ή Υπηρεσία με σχετικό έγγραφο 

κοι μπορεί ή δεν μπορεί τσ τοκτοποκι θεί . υκκντ εί τοι σχετικό έγγροφο βέωρημένο από την αρμόδιο Πολεοβομκή 

έγγραφο οπό το ΟΜόβκι βεμόοο όργτκη, από το οποίο να προκύπτει 
και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχο δημοσβυβεΟ. 


Κήρι<η ωηλλσιρίηαίς <η εφατμσγή των δωτό ξεω ν περί σχεδίων πόλεων θ ε ω μεΐυ η βπμοσίέυοη στην Εφημερίδα της Κι^ερνήοεως του οχετωού ΠΧ κοι αφορά μάνο το ακίνητο που με το σχέβη 
«τό χοραπηρΙΖσνιαι ως δρόμος πίκπείες κα χώρα πρασίνου. Το αάνητο που χυκκιιχΑΖοντα οπό το Ιδβ ΠΧ ως χώρα βκνής υρέλ τρ ς (η.χ. βημΰαο κτίρια, σχολείο κΧπ.) βεν βεωρούντα 
αηολλστρωπίο με την έχβοαι του ΠΧ αλλό βκηιεΠα πράξη Ικανή κκχμγκή απόφαση, απόραοη Νομάρχη κΧπ.) με την οποη κηρύσοετα η απαλλοτρίωση. 

Αν αηολλοτκώητα «ήρα μόνο του «κήπ» ο πρσοβκχωχχός της αξίας γίνεται χωριστό γιο το απαλλοτρωτέο τμήμο. γβ το οποίο βεν ισχύουν α συντελεστές πρόσοψης κα το κριτήριο Βάβους κα 
χωριστό γη το «ηόλοοο ηέμο. 

1*. Η Ομ βμ Ν —β^ώ ν οβιώ'ΐ οποβηκνύετα με ηροαώμιοη του Φ.Ε.Κ., στο οποίο έχει Οημοα ευ β ε Ι το σχετικό π.β. ή η υ πόψα υ ΐ) του αρμόδκμ οργάνου. 

1Σ ίκηικκρέΥΓ λόγω αρςρκαλικρκής έρευνας θεβρβίπ)ι το (κόπεδο του οπαίου γη αόρκττο χρσνκό δνΟσττμα απαγορεύεται η ακοβομκή του οξηποίηοη. Η Λέομβυοη οποδ εκ νό ετ α με Βεβοίωαη της 
ορμόόλος βημόοης αρχής, οπό την οποίο να προκύπτει κα η έπ#ΰνειο του οκοπέβου που Οεομεύεταε 


Η Ανογράφετα η Μ Ι ΟΝ ή ώφ Νοο άλαν 
που βεν έχη προομετρηΜ στο ΖΧ 


ι βτο «ντελεστή βΰκτοης (ΣΧ). οπβς τ« οογείου τηυ έχπ προσμετρηθεί στσ ΣΧ κα του υπογείου ή άλλου ορόφου 


1Σ Α ναγράψ ει» η ε τκφώκ πα του ιοογείΟΜ που έχω κροοφκτρηώκί στο συντελεστή δόμησης ρ«| 

1Σ Ος ΣΧα λαμβόνετα ο ΣΧΟ. των ανόκων τμών. Σε περίπτωοη όμως που: 

α» Στο κτίριο υπάρχει υπόγειο ή άλλος όροφος που βεν έχη κροαρετρηΜ στο συντελεστή δόκγσης (ΣΧ). ως ν«ος ΣΧΟ. λαμΒάνεταέ 


ΣΧΟ. 

ΣΧΟ.* = 1 




ΡΙ 'Εχπ Υ*» ρεπ^αρά σωντιλεοτή βόρηοης (ΣΧ) αε ουγκεκρμένο οκόπ εβ ο (ωφελούμενο), τότε ο παραπάνω ΣΧΟ.* πρσσαυξόνετα κατά το λύγο της συνολικής με το ψερ όμενης ΟοτΟομης 
επφάνεης προς τη εμβαδόν του ωφελούμενου οκοπέβου. Δηλαδή: 



17 ’ ^ *ι ***& ** τα το ποσοστό κάλαμης του οκοπέβου που έχπ ηρογρστοηοετβεί αηό εοψάιηη οογείου προομετρημένη στο ΣΧ ή αυτό που προκύπτει από την πράξη σύστασης οριζόντιας 
ώΚΜπηοίος. βηλ.: 



Γ~-1 


ιΣ Αν ένο αάιητο ανήκει κατά πλήρη κυρΜτητο οε περισσότερα από ένο πρόοωπο (ιηιιΣοκτηιΑυ) ΐ φορμ ό Ζ ε τ» μ έκ ι ικός «ντελεστής. Η ουνΑοκτηοίο πρέπει να επάρχει στο πρόσωπο του «αόχρφου 
αΜγό^. Δεν εματμόΖετα συντελεστής «νΛοκτηοίος όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου κοβύς κα οε περίπτωση βκαωρκμού της τπκαρπίος από τη» «ελή κυ- 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ' Η ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Με το έντυπο αυτό (4) υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων (οπουδήποτε και αν βρίσκονται), που δεν έχουν συμπεριλη- 
φθεΐ στο Συντελεστή Δόμησης και δε χρησιμοποιούνται ως χώροι κύριας χρήσης. Η αξία χώρων που δεν έχουν συμπεριλη- 
φθεί στο Συντελεστή Δόμησης, αλλό χρησιμοποιούνται ως χώροι κύριας χρήσης (κατοικία, επαγγελματική στέγη, βιομηχανι¬ 
κές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ.), δεν υπολογίζεται με το έντυπο αυτό αλλά με τα 
αντίστοιχα έντυπα. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

_Α_ Β 

Επώνυμο ή Επωνυμία . 

' Ονομα . 

Πατρώνυμο . 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) . 

Δ/νση (οδός - αριθμός) . 

Ταχ. Κωδ.- Πόλη ... 

Αριθ, τηλεφώνου . 

Αρ. αοτ. ταυτότητας . 

Επάγγελμα .. 

*| “ ■" ' ι #ί"' 1 1 

Κωδ.Αρ,Επαγγ/τος . . . .; 

Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος . 

*- *ι- 

Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. . . . . 

Ποσοστό ακινήτου . 

Συνολική αξία ακινήτου . . 

Αξία μεριδίου ... 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Νομός 

Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) 


Δήμος ή κοινότητα 


ΚΩΔ.ΖΩΝΗΣ 


ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου., 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθεΐτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

“Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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Α. ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ (Τιμή εκκίνησης) (Τ-Ζ.) (βλίτα οδηγίες 1) ,— 


Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Αναγράψτε το Συντελεστή Εμπορικότητας (ΣΕ.) (βλέπε οδηγίες 2) - 


1. Η αποθήκη βρίσκεται σε ισόγειο (βλέπε οδηγίες 3)ή σε δώμα (επιφάνειας αυτού μέχρι και 12 τετρ. μέτρων) (βλέπε οδηγίες 4); 
ΣΕ. _. 

ΤάϊΕ: 0.30X 1 I - I I-— 


2. Η α ποθήκη βρίσκεται σε υπόγειο (βλέπε οδηγίες 5) και: 

Σ.6 

α, Εχει είσοδο από δρόμο; ΤΛτε: 0,25 X [ 




β.'Εχει είσοδο απά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αίθριο ή στοά; Τότε: 0,20 X 

ΣΕ. 


□ -1= 


γ.'Εχει είσοδο από την ισόγεια επαγγελματική στέγη; Τότε: 0,15 


δ. Έχει είσοδο αποκλειστικά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, ισόγεια κατοικία); 


Γ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Αναγράψτε την επιφάνεια της αποθήκης σε τετρ. μέτρα (βλέπε οδηγίες θ) 


Οι εξωτερικοί τοίχοι της αποθήκης έχουν πάχος μεγαλύτερο ή Ισο με 0,60 μέτρα (φέροντες από πέτρα); 


Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Γράψτε τα χρόνια παλαιότητας (βλέπε οδηγίες 7) 


Συντελεστές ανάλογο με τα χράνια παλαιότητας 


1 - 5 χρόνια 0.95 

β - 10 - 0,90 

11-15 . 0,85 

Μεταφέρετε, ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας. τον αντίστοιχο συντελεστή 

Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (Σ,ΕιδΧ) 

Η αποθήκη; 

1 .Έχει χαρακτηρίζει δι α τηρ ητέ α (βλέπε οδηγίες 8); - 


18 - 20 χρόνια 0.80 
21-25 . 0.75 

26 και άνω ■ 0.70 


2-Έχα κηρυχθεί αηαλλστρωηέα σε εφαρμογή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 9); - 

3. Έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέα για την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων 

περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 9); - 

4. Εχει κατά το χρόνο φορολογίας υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 10); - 


ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Η αποθήκη είναι: 

1. Αποπερατωμένη ή θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένη; - 

2. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 11) του σκελετού; 

3. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 11) των τοίχων; - 


4. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 11) των επιχρισμάτων. 


Ζ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Η αποθήκη έχει κατοοκευαοθεί: 

1. Με οκελετά (υποστυλώματα και πλάκες).απά οπλισμένο σκυρόδεμα; 


2. Χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους φέροντες από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλο) ή τσιμεντόλιθους ή είναι προκαταοκευοομένη 

με οποιαδήποτε υλικά; 11 ....... .... . . . 

3. Είναι πρόχειρο χτίσμα, δηλ. οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από άλλα υλικά: - 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε μία μόνο από τις προηγούμενες περιπτώσεις 1, 2 και 3. 

Η στέγη της αποθήκης είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα; ■■ 1 - . . - - ■ ■ — » ■■ 


Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝ1ΔΙΟΚΤΗΣ1ΑΧ 

Η αποθήκη ανήκα κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (ονντδιο κυκΑυ ) (βλέπε οδηγίες 12); · 




Η η 0 90 ι - 


ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 


0.80 I - 

0.70 ]■ 


Η- ί 0 65 Η 


Ρ--ί~08Π 

0 6» I 

η--τ~6^~ι 


3-Κ3»3 


>ΗΖ»ϊΠ 

3- ΟϋΠ 


Ί- Η 060 I 

Τ- ί ο » I 


ΑΞΙΑ: Για να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου πολλαπλασιάστε τα δεδομένα της στήλης Β 
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ΟΔΗΠΕΙ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΟΥ 4 

Το έντυπα «φύλλο υπολογισμού αξίας ακκή τκ ν· υποβάλλονται αε δύο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα Αν στην ειδική γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να σναγράψουν άλα το ονόματα των υπσχρέων. χρησιμοποιείται γκι την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μετοψέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προοδιορκτηκά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιότητα κλ.π.), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί τη φορολογητέο αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μετ αφόρετοι στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και οπό αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν σ’ όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχείο που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.π.). 

1. Αν η αποθήκη έχει πρόσοψη σε δρόμο, από τον άξονα του οποίου διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν ο δρόμος είναι όριο δήμων, κοινοτήτων ή οικισμών, λαμβάνεται π μεγαλύτερη 
από ας τιμές η* ζωνών. Αν έχει πρόσοψη οε γραμμική ζώνη λαμβάνεται η πμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις αε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη 
τιμή. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η αμή της γραμμικής ζώνης. 

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι αποθήκες που έχουν πρ όσο ψ η (άνοιγμο-πόρτα ή παράθυρο ή προθήκη) στο δρόμο, στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Αποθήκες που έχουν 
πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα σε δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 

2. Αν η αποθήκη: 

α) Βρίσκεται οε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο XX του δρόμου. 

β) Βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος που ισχύει μεταξύ των δρόμων αυτών. 

Για τον Σ.Ε. καθενός από τους δρόμους ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Αν ο δρόμος περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται αυτός που ορίζεται στους πίνακες τιμών, 
β) Αν ο δρόμος δεν περιλαμβάνεται στα -Αναλυτικό Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δόομου λαμβάνεται ο Σ.Ε. της ζώνης που ανήκει το οικόπεδο, 
γ) Αν κατά μήκος του δρόμου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται ο Σ.Ε. της γραμμικής ζώνης. 

6) Αν από το δρόμο διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και για το δρόμο αυτό δεν αναγράφεται συντελεστής εμπορικότητας στο -Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε, του δρόμου 
λαμβάνεται ο Σ.Ε. της ζώνης με τη μεγαλύτερη τιμή ζφνης. 


3. Αν η αποθήκη είναι ισόγεια, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.). 

4. Αποθήκες οε δώμα με επιφάνεια μεγαλύτερη από 12 τετρ. μέτρα θεωρούνται κατοικίες ή διαμερίσματα και ο υπολογισμός της φορολογητέος αξίας τους γίνεται με το έντυπο 1 - 

δ. Υπόγ ει ο θεωρείται ο όροψος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως υπογείου θα πιστοποιείται από 
βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού ή από την αρμόδια Πολεοδομϊκή Υπηρεσία. Δεν απαιτείται βεβαίωση όταν ο υπόγειος χώρος έχει είσοδο αποκλειστικά από το κεντρικό κλιμακοστάσιο ή από 
εσωτερικό ισόγειο χώρο. 

β. Ως επιφάνεια αποθήκης λαμβάνεται το εμβαδόν αυτής μετά των εξωτερικών τοίχων (καθαρή επκράνεια). 

7. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδειο εκδόθηκε σπς 30-9-1978, 
η παλαιότητα υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδότησης του κτίσματος. Σε περίπτωση νομιμοποίησης 
αυθαίρετου κτίσματος η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωοης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν 
τσν φέροντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνσνται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικό σε διατηρητέο ακίνητα που έχουν ανακαηησθεΐ ριζικό, έστω κι αν δεν θίγεται ο φόρων οργανισμός 
του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειος ανακαίνισής. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Αν έχει εκδοθεί άδεκι κα τ εδ άφισης· π οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το κτίσμα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειας κατεδάφισης είναι 
6 μήνες παρατεινόμενη για 3 κατ’ ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν έχει εκδοθεί πράξη αναθεώρησής της και μέσα στην πρρθεσμία αυτή (βμηνη ή θμηνη) πρέπει υποχρεωτικά να κατεδαφιστεί το κτίσμα. 
Αν δεν κατεδοςκοτεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. 

8. Για να χαρακτηριοθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφσρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι 
έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή.προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί 

Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω η σν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέο μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

9. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτρκπέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο, από το αρμόδιο δημόσιο όργανο, από το οποίο να προκύπτει: 
ο) 'Οπ έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί).. 

β) Ότι π απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και 
γ) Η επκράνεια των απαλλοτρωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. και αφορά μόνο τα ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμοι, πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλειας (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λ.π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτριωτέα με την έκδοση του Π.Δ. αλλά απαιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη κ.λ.π.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηριοθεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν ατταλλοτρώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίος γίνεται χωριστό για το απαλλοτριωτέο και χωριστό για το υπόλοιπο τμήμα. 

10. Σε περιπτώσεις που ένα αχτνητο έχει υποοτεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής οδικών συνθηκών (Σ.ΕΛΧ). Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού αξίας ακινήτου 
που έχε» υποοτεί ζημιές συμπληρώνεται υποχρεωτικά και το έντυπο 3 για την εύρεση'της αξίας του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου. Αν η αξία του ακινήτου που θα προκύψει μετά την εφαρμογή 
του Σ.Ειδ.Σ. είναι μικρότερη οπό την αξία του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου, ως φορολογητέα αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου. 

Ο ΣΕιΒΧ' προκύπτει σν από τη μονάδα αφοιρέσουμε το λόγο της απαιτούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν ι~, ζημιές, δηλαδή: 


Σ.Ειδ.Σ. - 


Δαπάνη αποκατάστασης 


Αξία ακινήτου 

I . -. 



Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγμοτσγνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κριθεί κστεδαςχστέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας, τότε το κτίσμα δε λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό της αξίος του όλου ακινήτου. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να ουντελεστεί σε διάστημα θ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειος ή θ μηνών αν έλαβε χώρα 
αναθεώρηση της άδειας. 

11. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μεωπκοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσής όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωοείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίοματο τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

12. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτηαΐα) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτηοΐα πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου 
σε φάρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνΛοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς και οε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίος και στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως προς τη ουνΛοκτησία στο οικόπεδο. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ' Η ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Με το έντυπο αυτό (5) υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεν υπάγονται στην κατηγορία 
αυτή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, η αξία των οποίων υπολογίζεται με το έντυπο 6Β. Γ ια να θεωρηθεί ένας 
χώρος ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων θα πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τη 
χρήση αυτή, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται. Γ ια τον προσδιορισμό της αξίας της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων 
δεν ενδιαφέρει αν στην επιφάνεια στάθμευσης έχουν δοθεί ή όχι ποσοστά συνιδιοκτησίας ή αν αποτελεί δουλεία οριζό¬ 
ντιας ιδιοκτησίας. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

_Α__Β_ 

Επώνυμο ή Επωνυμία . 

' Ονομα . 

Πατρώνυμο . 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) .. 

Δ/νοη (οδός - αριθμός) . 

Ταχ. Κωδ.- Πόλη . 

Αριθ. τηλεφώνου . 

Αρ. αστ. ταυτότητας . 

Επάγγελμα . 

*Γ'"“ ... .. ..«.Μ...,..., 

Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος . .. . . 

Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος . 

• ι *Ι " "" 

Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. . . . . 

Ποσοστό ακινήτου . 

Συνολική αξία ακινήτου .. . 

Αξία μεριδίου . . 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Νομός 

Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) 


Δήμος ή κοινότητα 


ΚΟΔ.ΖΟΝΗΣ 


ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητά σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 































ΦΕΚ 14 _ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α- ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ (Τιμή εκκίνησης) (ΤΧ) (βλέπε οδηγίες 1) 


Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται; 

1. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου; 

2. Στην πυλωτή; —- 


3. Σε κλειστό ισόγειο χώρο; (βλέπε οδηγίες 2) Τότε: 0,30 X 

4. Σε υπόγειο (βλέπε οδηγίες 4) Τότε: 0,20 X 


Σ.Ε. (βλέπε οδηγίες 3) 


Σ.Ε (βλέπε οδηγίες 3) 

ΟΖ-1 * \1 


Γ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Αναγράψτε την επιφάνεια της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου σε τετρ. μέτρα 


Σε περίπτωση που στον τίτλο κτήσης δεν αναγράφεται η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, ως επκράνεια λαμβάνονται 20μ*. 


Λ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΖ 

Γ ράψτε τα χρόνια παλαιότητας (βλέπε οδηγίες 6) - 


Συντελεστές ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας 


1-5 χρόνια 0,95 

6-10 - 0,90 

11-15 - . 0,85 


Ο 

16 - 20 χρόνια 0,80 | 

21-25 - 0,75 

26 και άνω · 0,70 


Μεταφέρετε, ανάλογα με τα χρόνια ηαλαότητος. τον αντίστοιχο συντελεστή 


Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε1Α1ΧΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (Σ,ΕιδΧ) 

Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου: 

1 Έχει χορακτηρισΘεί διατηρητέα (βλέπε οδηγίες 6); 


2. Έχει κηρυχθεί απαλλστρΜπέα οε εφαρμογή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 7); - 

3. Εχει κηρυχθεί απαλλοτραηλα γ» την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που ορύχθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων 
περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 7); 


4-Έχει κατά το χρόνο φορολσγίος υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 8); 


ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου είναι: 

1. Αποπερατωμένη ή θεωρείται από το νόμο αποπ ερ ατ ω μένη; — 

2. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες θ) του σκελετού; — 

3. Στο στάδιο α πο περά τωσης (βλέπε οδηγίες 9) των τοίχων, — 

4. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 9) των επιχρισμάτων; 


Ζ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου έχει κστοσκευασθεί: 

1. Με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα; 


,. ,»™. ««οΛί-,Μ «ι,ν «πΑίυμενο οκυροοεμα; .. .. . 

2. Χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά έχει τοίχους ερέροντες από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους ή είναι προκατοοκευαομένη 

με σποοδήποτε υλικά; ------- : _ 

3. Είναι πρόχηρο πίσμα, δηλ. οι τοίχοι δεν είναι κατασκευοσμένοι από πέτρα οπτόπλινθους (τούβλο) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από άλλα υλικά; . ,. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε μία μάνα από τις προηγούμενες περιπτώσεις 1, 2 «π 3. 


Η στέγη της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένη από αμκχντοτσιμέντο ή λαμαρίνα -- 

Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΔΚΝΟΗΣ1ΑΣ 

Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα οε περ ισσότερο από ένα πρόσωπα (αυνιδΚΜπησία) (βλέπε οδηγίες 10); 


ΝΑΙ ή ΟΧΙ 




ΟΗ 


ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ · 


Η-ΟϋΙ 


Τ- Η-Γ5Π 




\ -Η- Γ55Π 


Η- Γωο I 


η- ί °· 90 ι 


ΑΞΙΑ: Γ ία να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου πολλαπλασιάστε τα δεδομένα της στήλης Β 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 5 
Τα έντυπα «φύλλα υπολογισμού «φας ακινήτων» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην ειδική γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να αναγραφούν άλα τα ονόματα των υποχρέων, χρησιμοποιείται για την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προσδιοριοτικό στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιότητα κ.λ.π.), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέο αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν ο’ όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης. Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.π.). 

1. Αν η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου έχει πρόσοψη σε δρόμο, από τον άξονα του οποίου διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν ο δρόμος είναι όριο δήμων, κοινοτήτων ή οικισμών, 
λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις πμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη λαμβόνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες 
λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής ζώνης. 

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κλειστά ισόγειο χώρο και έχουν πρόσοψη (άνοιγμα) στο δρόμο, στον οποίο αναπτύσσεται η 
γραμμική ζώνη, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε ακάλυπτο χώρο, σε πυλωτή ή οε υπόγειο δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 

2. Σε περίπτωση χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε κλειστά ισόγειο χώρο απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία άτι δεν έχει προσμετρηθεί ο χώρος στο συντελεστή δόμησης. 

3. Αν η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου: 

α) Βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως Γ.Ε. λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου. 

β) Βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος που ισχύει μεταξύ των δρόμων αυτών. 

Για τον Σ.Ε. καθενός από τους δρόμους ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Αν ο δρόμος περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται αυτός που ορίζεται στους πίνακες τιμών, 
β) Αν ο δρόμος δεν περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων- των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δήομου λαμβάνεται ο Σ.Ε. της ζώνης που ανήκει το οικόπεδο, 
γ) Αν κατά μήκος του δρόμου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται ο Σ.Ε. της γραμμικής ζώνης. 

δ) Αν από το δρόμο διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και για το δρόμο αυτό δεν αναγράφεται συντελεστής εμπορικότητας στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δρόμου 
λαμβάνεται ο Σ.Ε. της ζώνης με τη μεγαλύτερη τιμή ζώνης. 

4. Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας. 

δ. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδεια εκδόθηκε στις 30-9-1978, 
η παλαιότητα υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεγ υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδότησης του κτίσματος. Σε περίπτωση νομιμοποίησης 
αυθαίρετου κτίσματος η παλαιότητα'αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπήβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν 
τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν σνσκαινισθεΙ ριζικά, έστω κι αν δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός 
του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το κτίσμα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειας κατεδάφισης είναι 
β μήνες παρατεινόμενη για 3 κατ’ ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν έχει εκδοθεί πράξη αναθεώρησής της και μέσα στη προθεσμία αυτή (θμηνη ή 9μηνη) πρέπει υποχρεωτικά να κατεδαφιστεί το κτίσμα. 
Αν δεν κατεδαφιστεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. 

δ. Για να χαρακτηρισθεΐ ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής απαιτείται να προσκομισθεΐ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει 
όπ έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί. 

Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητ έ ο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

7. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλστριωτέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο από το αρμόδιο δημόσιο όργανο από το οποίο να προκύπτει: 
α) Όπ έχει κηρυχθεΓη απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί). 

β) Όπ η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και 
γ) Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. και αφδρά μόνο τα ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμοι, πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλειας (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λ.π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτριωτέα με την έκδοση του Π.Δ. αλλά απαιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη κ,λ.π.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλστριωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηρισθεί και ως δι α τηρ η τ έ ο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλοτρώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστό για το απαλλοτρωτέο και χωριστό για το υπόλοιπο τμήμα. 

8. Σε περιπτώσεις που ένα ακίνητο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ-Ειδ-Σ.). Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού αξίας ακινήτου 
που έχει υποστεί ζημιές συμπληρώνεται υποχρεωτικό και το έντυπο 3 για την εύρεση της αξίας του αναλογοΰντος στο κτίσμα οικοπέδου. Αν η αξία του ακινήτου που θα προ κύψει μετά την εφαρμογή 
του Σ.Ειδ.Σ. είναι μικρότερη από την αξία του αναλογοΰντος στο κτίσμα οικοπέδου, ως φορολογητέα αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία του αναλογοΰντος στο κτίσμα οικοπέδου. 

Ο Γ,ΕιβΧ προκύπτει αν από τη μονάδα αφαιρέσουμε το λόγο της απαϊτούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή: 

Δαπάνη αποκατάστασης 


Αξία ακινήτου 

Γ~' 


Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κριθεί κατεδαφιστέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας, τότε το κτίσμα δε λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να συντελεστεΙ σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας ή επιπλέον 3 μηνών εφόσον έχει 
εκδοθεί αναθεώρησή της. 

9. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωπκοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται όπ βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτά. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται όπ το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Χτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. Για θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρου του οικοπέδου ή στην πυλωτή δεν εφαρμόζεται συντελεστής αποπεράτωσης. 

10. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτηαΐα πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου ■ 
σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς και σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως προς τη συνΛοκτησία στο οικόπεδο. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6Α 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Με το έντυπο αυτό (6Α) υπολογίζεται μόνο η αξία των κτιρίων: 

1) Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.). 

2) Αποθηκών, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο Συντελεστή Δόμησης. 

3) Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση 
Γεωργίας ή την Υγειονομική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής κατά περίπτωση. 

Για όλα τα παραπάνω κτίρια πρέπει να υπάρχει και οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για τη συγκε¬ 
κριμένη χρήση. Άδεια λειτουργίας και οικοδομική άδεια θα πρέπει να προσκομίζονται. 

Για την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. 


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. 


* 


ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. 

* 

.. ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ 




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΏΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 


Επώνυμο ή Επωνυμία 
' Ονομα 
Πατρώνυμο 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ,Μ.) 
Δ/νση (οδός - αριθμός) 
Ταχ. Κωδ.- Πόλη 

Αριθ. τηλεφώνου 

/ 

Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ. Αρ. Επαγγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος ' 
Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 
Ποσοστό ακινήτου 
Συνολική αξία ακινήτου 
Αξία μεριδίου 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 









■ 

Νομός 


Δήμος ή κοινότητα , 



■ 

Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) 

ΚΩΔ.ΖΩΝΗΣ 

ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. 

αν δεν υπάρχει 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

“Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 


Α Β Γ Δ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΎΠΟΥ 6Α 
Τα έντυπα «φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην εΛική γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να ανσγραφούν άλα τα ονόματα των υποχρεών, χρησιμοποιείται γκ! την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προσβιοριστικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιότητα κ.λ.π.), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί τη φορολογητέο αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν σ’ άλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής · 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.π.). 

1. Βιομηχανοστάσιο είναι ο χώρος παραγωγής μιας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας μετά των κοινοχρήστων χώρων. 

Αποθήκες (κλειστές ή ανοικτές) είναι δευτερεύοντες χώροι της βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδος ή ανεξάρτητα κτίρια που χρησιμοποιούνται για βοηθητικούς σκοπούς (όχι παραγωγή). Διαφέρουν 
από τα βιομηχανοστάσια στο ότι δεν έχουν απαιτήσεις μόνωσης και οι περιμετρικοί τους τοίχοι είναι απλής κατασκευής (κλειστές αποθήκες) ή μπορεί και να μην υπάρχουν καθόλου περιμετρικοί τοίχοι 
(ανοικτές αποθήκες). 

Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια θεωρούνται αποθήκες. 

Επαγγελματική στέγη είναι τα γραφεία και λοιποί χώροι μη βοηθητικής χρήσης (π.χ. πρατήρια πώλησης, εκθετήρια κλπ.) καθώς και βοηθητικοί χώροι που εξυπηρετούν την επαγγελματική στέγη που 
αποτελούν παραρτήματα των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργό κτηνοτροφ ικών εγκαταστάσεων και βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο με αυτές. Η αξία επαγγελματικής στέγης που δεν πληρεί την 
παραπάνω προϋπόθεση υπολογίζεται με το έντυπο 2. 

Η αξία όλων των παραπάνω κτιρίων υπολογίζεται με τις στοιχειώδεις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις (απλοί φωτισμοί, παροχή νερού, απορροή ομβρίων), χωρίς τον πρόσθετο εξοπλισμό που 
απαιτούν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

2. Σε περίπτωση επικλινούς στέγης, ως ύψος του κτιρίου λαμβάνεται ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ύψους. 

3. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειος ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδεια εκδάθηκε στις 30-9-1978, 
η παλαιότητα υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδειο, η παλαιότητα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδότησης του κτίσματος. Σε περίπτωση νομιμοποίησης 
αυθαίρετου κτίσματος η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Άδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν 
τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαηασθεί ριζικά, έστω κι αν δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός 
του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δε λαμβάνεται υπόψη το κτίσμα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειας κατεδάφισης είναι 
β μήνες παρστεινόμενη για 3 κατ’ ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν έχει εκδοθεί πράξη αναθεώρησής της και μέσα στην προθεσμία αυτή (βμηνη ή 9μηνη)πρέπει υποχρεωτικό να κατεδαφιστεί το κτίσμα. 
Αν δεν κατεδαφιστεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. 

4. Για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μεωτικός ουντελεστής απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι 
έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί. 

Ο μεωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

5. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτρΜπέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο από το αρμόδιο δημόσιο όργανο από το οποίο να προκύπτει: 
α) Ότι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί). 

β) Ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεΐ και 
γ) Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. και αφορά μόνο τα ακίνητο που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμοι, πλατείες κοι χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται απά το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλειας (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κ,λ,π.) δεν θεωρούνται 
□παλλοτριωτέα με την έκδοση του Π.Δ. αλλά απαιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη κ.λ.π.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλστριωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηρισθεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο ουντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστό για το απαλλστριωτέο και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα, ουντελεστής όμως μεγέθους λαμβάνεται αυτός που 
αντιστοιχεί σε ολόκληρο το ακίνητο. 

6. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.). 

Ρ Ε-Ειδ-Σ. προκύπτει αν απά τη μονάδα αψσιρέσουμε το λόγο της απαπούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή: 

Δαπάνη αποκατάστασης ί* 


Σ.Ειδ.Σ. =* 1. ■. - 

Αξία ακινήτου 



Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση απά πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κριθεΐ κατεδαφιστέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίος ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας, τότε τούτο δε λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της αξίας. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να συντελεστεί σε διάστημα θ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας ή 9 μηνών αν έλαβε χώρα αναθεώρηση της άδειας. 

7. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωτικοΐ συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται οε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίαματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

8. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (αυνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτησία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου 
σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται ουντελεστής συνιδιοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς και σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και ϋτην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως προς τη συνιδιοκτησία στο οικόπεδο. 


<«*α υτχϊτργοου ο·ω·*»««3Η 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΝΤΥΠΟ 6Β 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Με το έντυπο αυτό (6Β) υπολογίζεται μόνο η αξία των κτιρίων: 

Ξενοδοχείων - Μοτέλ - Επιπλωμένων διαμερισμάτων - Ξενώνων - Οθπιρίηρε 

Για όλες τις κατηγορίες Τουριστικών Εγκαταστάσεων απαιτείται προσκόμιση έγκρισης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρι¬ 
σμού (Ε.Ο.Τ.) για το είδος της εγκατάστασης και την κατηγορία της. 

Σε περίπτωση ύπαρξης και αθλητικών εγκαταστάσεων (πισίνα, γήπεδα κλπ.) η αξία τους υπολογίζεται με το έντυπο βΓ. 

Για την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και το έντυπο 

3. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ,λ.π.) 

Α Β 


Επώνυμο ή Επωνυμία 
' Ονομα 
Πατρώνυμο 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
Δ/νση (οδός - αριθμός) 
Ταχ. Κωδ.- Πόλη 
Αριθ. τηλεφώνου 
Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ. Αρ. Επαγγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος 
Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 
Ποσοστό ακινήτου 
Συνολική αξία ακινήτου 
Αξία μεριδίου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 



Νομός 

Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) 


Δήμος ή κοινότητα 


ΚΟΔ.ΖΩΝΗΣ 


ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράιμτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθεΐτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

“Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΑΗΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ*)--- <*> 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΜΟΤΕΛ, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ (βλέηι οδηγίες 1| 


ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
0ΑΜΡΙΝ03 (βλέπε οδηγίες Ί 


Πολυτελείας : 


! 

(Α) 


Α κατηγορίας: 


(Α) 


Α' κατηγορίας: 

0,90 χ 

: ■ 

(Α) 

- 1_? (Β) 

Β' κατηγορίας: 

0,92 X 

(Α) 

(Β) 

Β' κατηγορίας: 

0,85 χ 

Γ-- 

(Α) 

* ί_· (Π · 

Γ κατηγορίας: 

0,82 κ 

(Α) 

(Γ) 

Γ' κατηγορίας: 

0.78 χ 

1_ 

(Α) 

- ! . ί <Λ> 

Δ' κατηγορίας: 

0.72 X 

(Α) 

(Δ) 


Δ' κατηγορίας 
Ε' κατηγορίας 


0.65 χ 
0.56 χ 


ΙϋΖΖΖί 


<Ε) 

(Π) 


I. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΜΟΤΕΛ, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ 


ϋ ή ΟΧΙ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 


. ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

Μεταφέρετε την Τιμή Αφετηρίας κατά περίπτωση 


. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Αναγράψτε την επιφάνεια <Ε> του κτιρίου ή των κτιρίων σε τετρ. μέτρα (βλέπε οδηγίες 2)- 

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου έχουν πάχος μεγαλύτερο ή Ισο με 0.50 μέτρο (φέροντες από πέτρα); 


Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η τουριστική εγκατάσταση βρίσκεται: 

1. Στην περιοχή I (βλέπε οδηγίες 3); 

2. Στην περιοχή II (βλέπε οδηγίες 3); 

• 3. Στην περιοχή III (βλέπε οδηγίες 3); 


Για την ανέγερση του κηρίου ή των κτιρίων έχει εφαρμοσθεΐ το παντσχόθεν ελεύθερο σύστημα; 

Το ξενοδοχείο διαθέτει και ΒυΝΟΑΙ,ΟννΒ που αποτελούν το 50% τουλάχιστον της ολικής δυναμικάτητας σε κλίνες; 
Το ξενοδοχείο αποτελεΐται αποκλειστικά από ΒΙΙΝΟΑΙΌΥΥδ; -- 


Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Η τουριστική εγκατάστασή είναι δυναμικότητας: 

1. Μικρότερης ή ίσης των 40 κλινών. -- 


2. Μεγαλύτερης των 40 κλινών και μικρότερης ή ίσης των 80 κλινών; 

3. Μεγαλύτερης των 80 κλινών και μικρότερης ή Ισης των 200 κλινών; ■ 

4. Μεγαλύτερης των 200 κλινών και μικρότερης ή Ισης των 800 κλινών; 

5. Μεγαλύτερης των 800 κλινών; -- 



”* ; 

6028 ί 


0.90 - _^ 

8038 ! 


ϋοο ί---: ! 
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Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η τουριστική εγ κα τάστοση: 

1. Δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση; 


2. Διαθέτει κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξη) μόνο στους χώρους υποδοχής «π εστίασης; 

3. Διαθέτει για το σύνολο του κτιρίου κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξη); - 


ο-ΗΙ —(Π 

-ΗΖΖΗ-( ’^-ΗΙ 


815Β 
8168 
817Β 


ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Γράψτε τα χρόνια παλαιότητας (βλέπε οδηγίες 4) 


^ ΧΡΟΝΙΑ 


Συντελεστές ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας 


1-5 χρόνια 0.Θ5 

6-10 » 0,90 

11-15 · 0,85 


16-20 χρόνια 0,80 
21-25 - 0.75 

26 και άνω » 0,70 


Μεταφέρετε, ανάλογα με τα χρόνια παλσιότητος, τον αντίστοιχο συντελεστή 


Ζ. 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Το κτίριο: 

1. Έχει χαρσκτηρισθεΙ δι α τηρ η τ έο (βλέπε οδηγίες 5); . . 

2. Έχει κηρυχθεί απαλλστριιιτέο σε εφαρμογή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 6); — 

3. Έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο για την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν οε 

εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 6); --—— - - 

4. Έχει κατά το χρόνο φορολογίας υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 7); -- 
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Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ. 

Το κτίριο είναι: 

1. Αποπερατωμένο — ..— 

2. Στο στύΒιο αποπεράτωσης {βλέπε οδηγίες 8) της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων; — 

3. Στο στώβιο αποπ ερ άτωσης (βλέπε οδηγίες 8) του σκελετού; - ■ 

4. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές κ.λ-Π.); - 

6. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των επιχρισμάτων; -——— 

β. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των δαπέδων;-—— 

θ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΔΙΟΚΤΚΣΙΑΖ 

Το κτίριο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένο πρόσωπα (συνΛοκτησία) (βλέπε οδηγίες 8); - 

ΑΞΙΑ: Για να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου παλλαπλασιάστε τα δεδομένα της στήλης Β 


Α. ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

Μεταφέρετε την Τιμή Αφετηρίας κατά περίπτωση 


II. 0ΑΜΡΙΝ08 


Β. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Αναγράψτε την δυναμικότητα της εγκ α τάστασης σε αριθμό ατόμων --- 

Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

το ΟΑΜΡΙΝΟ βρίσκεται: 

1. Στην περιοχή I (βλέπε οδηγίες 3); -—— - 

2. Στην περιοχή Η (βλέπε οδηγίες 3):----- 

3. Στην περιοχή III (βλέπε οδηγίες 3>; --- 

Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΚ3ΤΗΤΑΣ _ ■ 

Γ ράψτε τα χρόνια παλαιότητος (βλέπε οδηγίες 4)- | ΧΡΟΝΙΑ 

Συντελεστές ανάλογα με τα'χρόνια παλατότητας 


1 - 5 

χρόνια 0.95 

18 

■ 20 χρόνια 

0.80 

θ - 10 

» 0.90 

21 · 

•26 

0,75 

11 - 15 

• 0.85 

26 και άνω · 

0,70 


Μεταφέρετε, ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητος, τον αντίστοιχο συντελεστή 



Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Το κτίριο ή τα κτίρια της εγκατάστασης; 

1. Έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα (βλέπε οδηγίες 5); —.- -- 

2. Εχουν κηρυχθεί απαλλοτρωπέα σε εφαρμογή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 6); _- 

3. Εχουν κηρυχθεί απαλλοτρωπέα για την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν σε εφαρμογή 

των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 6);_____ 

, *■ Έχουν κατά το χρόνο φορολογίας υποστεί ζημιές από οεβμό. πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 7); - - - _- 

ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 


Το κτίριο ή τα κτίρια της εγκατάστασης είναι: 

1. Αποπερατωμένα ή θεωρούνται από το νόμο αποπερατωμένα;----__„„ „ ... 

2. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων; -— —. 

3. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) του σκελετού; ---- 

4. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές Κ.Α.Π.);-- 

6. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των επιχρισμάτων; -.-- ι _ 

θ. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των δαπέδων; -- -- 

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το κτίριο ή τα κτίρια της εγκατάστασης ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (<&νι0κ>·πηαία) (βλέπε οδηγίες 8); 

ΑΞΙΑ: Για να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου πολλαπλασιάστε τα δεδομένα της στήλης Β 



- Μ > -|— ! Τ-00 ί - 1 1 8330 

'ΗΖ. - 1 | 8348 

Ή ΤρΙ 1·1» Τ—Η | 8368 


ί _ ΟΛΟ -. 7 ] 637Β 

0.70 - - — Ί Κ-ΊΗΗ 

0Λ8 6398 I 

- 8406 ί 


1-00 8416 ; 

0.30 , 6428 · 

0.40 ' 8438 " 

0.90 8448 

0.00 8458 

0.79 8488 


0.90 8478 

8488 
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ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 68 
Τα έντυπα -φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Α ” ηηνινρβ “*** φ ™~·** 

Σης εσωτερικός σελίδες κάθε εντύπου βκπυπώνοντοι ορομίνα ερωτήματα ή απαιτείται η ομμπλί*>ωοη «καμίνων στοαείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων «Αν η οπή»™™ ,ω™ ,. μ /ν. ν . ν .ε «ι·ι> 

^ Ι"°^2Γ' 1 .°^ ,Κών 3°νη«μενο των βεβομίνων της οτΠλης Β αποτελεί ,πν φοοολονπτία αξΓ™ ανηηΖΤαίΖΓμ^^ ^^ 

οεΛισα του έντυπου και από αυτή προκύπτει η αξία κύβε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας. · 1 ™ πρ»τη 

α Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοόεύονται από χάρτες «οι υπάρχουν σ' όλες πς Δημόσιες Οικονομικός ΫηηοεοΙες ατούς συμβολαισνοάφουϊ· στοατ βΛπη..ε ~_,_ 

— π. ,^ούν “ ^ 

έχει την Ιδια αξία ανά τετρ. μέτρο με ξενοδοχείο θ' κατηγορίας). χ«μπ* ►-«* ί".χ. ξενώνας Α κατηγορίας 

2. Ως επιφάνεια (Ε) θεωρείτα το σύνολο των χώρων του κτιρίου ή των κηρίων, στους οποίους ουμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί καί υπόγειοι χώροι. 

3. Η πε ^ τις πρωτεύουσες των νομάν της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και ολόκληρους τους νομούς Αττικής και θεαοαλσνίισκ 

” πε ^ Αα ^^ ει την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησΛ Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Αίγινα. Σαλαμίνα. Λευκάδα, Κ*. Γάμο, Λέσβο και Χίο. 

Η περιοχή III περιλαμβάνει τα υπόλοιπα νησιά. 

*· "««β 1 ** "*οωοβομρίήςι66ε« Π ,πν τελευπΠα αναθεώρησή π* (π.χ. α. π όδε» ε«^^ 

- «ε». π πτώαώτητα υπολογίζεται απ4 τη. ημερομηΛ. της πρώπκ ηλεκτροδόπμπκ τοο κτίομπτος. Σε πεΖΓ^οΐυμοποΙηοης 

αοβσίρετοο «Γιομάτος η παλακότητοαρχίζε, να υπολονίζεται απΟ τήν ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδεως αλλαγής μόνο της χρήσής ταμ κηρίου η άδειες ανακοίο™ ™κΤαΓ«!^ 
™ ***"» V» τον υπολον^ πκ παλαιΟτητας Ειβατή αε δωτποητία ακίνητο που ίχουν ανΓο^ρ^Ζω „ 

^^κηρίου. η ηαλακπητα υπολογίζεται δυο χρό™ μετή την ημερομηνίρ έκδοσης της όδεως τηκοταΜοης. Χρονυιό δΑπημα μυιρό,ερο του εξι»*νοο δε* λαμβάνετε 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιάτητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Ιί ° Τ ^ άφ *°' Κ ' η οπο 1®“ ™*“· “ " Τ ι< « °1« 1 !* «** ΣύύβΛνετα, υπόψη το κτίομα γη τον υηολογκ,μό της αξίας του όλου ακηΛΙτου. Η ηχύς της Μεκν; κοτε«κρ»ης είναι 
1^νκ3Ζ^3„οΖ„Γ„ Τ Γ ^“^ήνες-αν εχε, εκϋοβε, πρήξη ανοβεωρηοής ,ης κα, μεοα στην προθεσμία αυτή ίβμηω, ή βμηνη) πρη. .π,οχΖπΓ™^^^^ 
«εν κατεβοφητεί στην ηροβεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν ίχει στίγπ, ομοίως τούτο δεν λαμθάνεται υηΡιιιη V» τον υπολογισμό της αξίας του δλουακηήμου. 

5. ί^νοχοΜκτηρ^ίενο ακίνητο ως δμπηρητίο και να εφορμοαβεί ο σχετική μηωτ««ς συντελεστής οποπεποινοηοοοκομηθείβεβαίωοη της ορμόδκη υπηρεσίας από την οποίο να ποοκώ™ Λπ 

η 1 σΧ6τΐ ^ , ^Ί^ Φ ° ση ή προε0ρικ6 δ * άτσγΜσ · ** ε ' δημοσαυθεΐ στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως (αριβ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεΐ 

Ο ^^εουεφορμΟζε.α, μόνο (παν είνο, δκπηρητεο ολόκληρο το κτΌμο, ίστω κ, αν επιτρόποντα, ειηοκιυες η δοροοθμόεις ή ετασχύοεις στον ωεροντα'ορνον,ομύ 

Ο ελεοτης δεν εςκιρμδίειοι αν είναι δητπρητία μήνα τα μορφολογκσ στοιχεία του κτήματος (Οψεις, εξώστες, ανοίγματο κΑ,π.) ή Οταν είναι βκττηρητεος αλΑκληρος ο οοασμΟς. 

'■ ” αΛΛ «»^ο πρόσφατο ίγ,ραφο απΟ το αρμόβκ. δημόο» όργανο απΟ το οποίο να προκύπτες 

α) Οτι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί). 
β) Οτι η απαλλοτρίωση δεν έχο ανακληθεί και 
γ) Η επκράνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων. 

°'^® υονΑ '“««««»» "«* οχεθίω» πόλεων θεωρείται η δημοοίευση στην Εφημερίδα της ΚυβερνΠσεως του σχετικού ΠΑ και οφορό μό« το οκΜπρ που με το ρχίδ» 
ατά χαρακπ^ίξονται ως δρόμοι, πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής φφέληος (π χ δημόσια κτίρια σχολεία κ λ,π ί δεν θε&νηύντπι 
οηολλοτρ.ωτεο μετηνίκδοοη του Π.Δ. αλλό οπ^Πο. πρόξη (κο«ηυπρυρρκή οηΟφοοη, απόφασηΝομόρχη «Λπ.) « ^οΓ^κ^^ η ίπα^^' ” ’ 

Σε αηαλλοτριωτέο ακίνητο, που εχει χοραιπηρκϊθεΙ κτυ ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του βητηρπτ4ου. »κ«πρ»ρη. 

7. & περυπώοεις που όνο κτίριο ίχει υποστεί ξπμιίς από σεισμό, πορκαγιΑ ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής οδικών συνθηκών (Σ,ΕιδΧ). 

Ο ΧΕ·βΧ προκύπτει αν από τη μονόδα αφαιρίοουμε το λόγο της απαπούμενης βαπόνης αποκατήατααπς της ξημιός κατό το χρόνο Φορολογίας προς την αξία ταυ ακινήτου πριν ης ζπμΛς. δηλαδή: 


Δαπάνη αποκ α τάστασης 


Σ.Ειδ.Σ. - 1 - 


Αξία ακινήτου 


□ 


Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική ίκθεση από πραγμστογνώμονα του Τεχνιχού Επιμελήπιρίου που ίχει ουντοχθεί μίχρ. ενα ίσος πριν από το χρόνο φορολονίος 

πυρκαγιάς π πλημμύρας ίχει κρβεί κστεδαφίστίο με βόοη βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδης υττηρεο^τύίτ^ιο&ί λομβόνεται υπόψη γη 
ον υπολογισμό της αξίας. Η κατεδάφιση όμως ποίπα να συντελεστεΙ οε διάστημα β μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδεα; ή θ μηνών αν ίλαβε χώρα αναθεώρησή τής. 

8 ' ^ελεατες Ένα κτίσμα θεωρείται όη βρίσκεται αε ίνα στόδ» αποπεράτωσης όταν ίχει ολοκληρωθεί το ατόβκ, αυτό. Σε περίπτωση 

που^η^««ολόκληρωβε1 όλες οι εργασίες του σταδίου αυτου, θεωρείται όη το κτίομα βρίσκεται στα αμίοως προηγούμενο οτάβκ>. Κτίαματο τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

9 Γ "^°* τΙοα ύ ™ 4 *« πρόσωπα (συνΛοκττκΛα) εφαρμόζεται μειωτικός αυντελεστής. Η ουνΛοκτπσΙα πρίπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου 

“' ν, ' λίστ,ν: °^ ν *^ ττ,οί( * :4τπν 0 ύπ*ΧΡία: <* Φύρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακίνητου καθώς και οε περίπτωση δκ»ωρ»μού της επικαρπίαςαηό^Μή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιος ιδωκτπσίας, ως προς τη ουνιδιοκτηοία στο οικόπεδο επικαρπίας την ψιλή 
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ΕΝΤΥΠΟ βΓ 


ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


Με το έντυπο αυτό (βΓ) υπολογίζεται μόνο η αξία ίων αθλητικών εγκ α ταστάσεων. 

Γ ια την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται υποχρεωτικά κι» το έντυπο 3. 


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. 


ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. .ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

Α Β 


Επώνυμο ή Επωνυμία 
Ονομα 
Πατρώνυμο 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
Δ/νση (οδός - αριθμός) 
Ταχ. Κωδ.- Πόλη 
Αριθ. τηλεφώνου 
Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ. Αρ. Επα γγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος 
Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 
Ποσοστό ακινήτου 
Συνολική αξία ακινήτου 
Αξία μεριδίου 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Δήμος ή κοινότητα 


Διεύθυνση (οβός-αριθμΰς-περιοχή) 


ΚΩΔ.ΖΩΝΗΣ 


ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους Δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκα το ακίνητό οας ή, αν Δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοβομικού τ ε τ ρ αγών ο υ. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθεΐτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

'Συμπληρώνεται οπό.την Υπηρεσία. 
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Λ. ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 


■ ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 


1. ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΧΚΕΤ) 

α. Μ* δάπεδο από (αιιέντο ή άαψαλτο ---— 

β. Με δάπεδο από συνθετκό τάπητσ- 


ΠΛΗΘΟΣ 

•ΙΖΓ'.'.ΪΙ - Γ~~Ί-- 

ίζγγ:~! - οΐΓ 3 


2. ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΜΙ (ΒΟΛΑΕΫ) 

α Μτ δάπεδο από τσιμέντο ή άσφαλτο---—Γ~_^ * Γ.. _ 

β. Μ* δάπεδο από συνθετικό τάπητα ·— - .|__] * {. . 


3. ΓΗΠΕΔΟ ΑΗΤαθΑΙΜΖΜΣ (ΤΒΜΣ) ΜΟΝΟ 

α Μ» δάπεδο από χώμα -- -* 

β. Με δΦττεβσ από άοψαλτο 

γ. Μ* δάπεδο απο συνθετικό τά πη τα . 

β. Με δάπεδο από ΟυΚ* 


.ι„ 

■ · -ηι.;.γ 


4. ΚΟΛΏ40ΗΠΚΚ ΑΚΞΑΜΕΝΗ (ΠΟΙΙΜΙ (0*ίΠΙ ο»,γΙΚ 1) 
α Τιμή τετραγωνικού μέτρου (Μ*) γιο πισίνα μέσου φόβους μικρότερου ή Ισου των 2,00 μ. 

β. Τιμή τετρανωνκού μέτρου (Μ 2 ) γιο Λιοίνα μέσου βάθους μεγαλύτερου των 2,00 μ. κχη μβφότερου ή Ισου των 3.00 μ. 
Υ· Τψή τετραγννκαύ μέτρου (Μ 2 ) για πισίνα μέσου βάθους μεγαλύτερου των 3,00 μ. 

; Μ ετ οφέρετ ε την Τψή Αφετηρίας κατά περίπτωση . . 

Αναγράψτε γη συνολική επιφάνεια της πισίνας αβ τετρ. μέτρα : χ 

6. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

α Τιμή τετραγωνιιηύ μέτρου (Μ 2 ) γυμναστηρίου με οποιοδήηστε δάπεδο εκτός από ξύλο - 

β. Τιμή τετραγωνκσύ μέτρου (Μ 2 ) γυμναστηρίου με δάπεδο από ξύλο . 

Μεταφέρετε την Τιμή Αφετηρίας κατά περίπτωση 

; Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια του γυμναστηρίου οε τετρ. μέτρα. : χ 

| β. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

• Τιμή τετραγωνκού μέτρου (Μ 2 ) αποδυτηρίου - βοηθητικών χώρων . ..... . ^ 

| Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των αποδυτηρίων - βοηθητικών χώρων -. : χ 

I · . 

| Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΧ (μόνο για κολυμβητικές δεξαμενές, γυμναστήριο, αποδυτήρια κ® βοηθητικούς χώρους) 

| Γράψτε τα χρόνια παλαιότητας (βλέπε οδηγίες 2 ) —----..] ΧΡΟΝΙΑ 

ϊ λ 

Συντελεστές ανάλογα μέ τα χρόνια παλαιότητας 


1 - δ 

χρόνια 0,96 

18 

- 20 χρόνια 

0,80 

8-10 

> 0,90 

21 

-25 

0,75 

11 - 16 

- 0.83 

28 

και άνω ■ 

0,70 


Μεταφέρετε, ανάλογο με τα χρόνια ηαλωώτητος, τον αντίστοιχο συντελεστή 


Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Το κτίριο της εγκατάστασης: 

1. Έχει χαρακτηρηθεΙ διατηρητέο (βλεπε οδηγίες 3); ---. 

2. Έχει κηρυχθεί α π αλλοτρυντέο οε εφαρμογή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 4». .-.- · -. 

3. Έχει κηρυχθεί οπαλλοτρυετέο για την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν οε εφαρμογή των διατάξεων 

περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 4); -----■ — .. ■- · 

4. Έχει κατά το χρόνο φορολογίας σπαστεί ζημιές από οεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 5ι:--—-—-— - 


Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ (μόνο για γυμναστήριο, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους) 

Το κτίριο είναι: 

1. Αποπερατωμένο (έχουν ολοκληρωθεί ταοκοδομκό έργα και οι ηλεχτρομηχανολογικέςεγκαταοτόοεκ;); —- 

2. Στο στάδια αηουεράτωοης (βλέπε οδηγίες β) του φέροντα οργανισμού; - -— ■ - - - 

3. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες β) των τοίχων πλήρωσης; ·-—- 

4. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 8) των δαπέδων; —-—----—-— 

Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΔΙΟΚΤΗΟΑΣ 

Η εγκατάσταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότ ερ α από ένα πρόσωπα (ονηβκχκρία) (βλέπε οδηγίες 6); 

ΑΞΙΑ: Γα να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου παλλαπΑαηάστε τα ΒεβομΙνα τής στήλης Β — 


·■-4 τ. .1 ·>π· ; 

Γ .ο.» «<«" : 

(ϋϋΟ~ ί 'Ί Ο10Γ | 

Ο1το3.ΓΓ~~ΖΓ; » ' 


.ι- 

-.-1-Η - μο*Ί·— Γ 

ί I ί _ι... 


«υ« 0 _)—_) 


β 22 Γ 


ΜΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΔΗΠΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ βΓ 
Τα έντυπα -φύλλο υηολογΜμού αξίας ακι νήτων» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην ειδική γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να αναγράψουν άλα τα ονόματα των υπσχρέων, χρησιμοποιείται γιο την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχείο τα οποίο απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προοδιοριστικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιάτητα κΛ.π.), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέο αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση ουνΛοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν σ' όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, το οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.π.). 

1. Σε περίπτωση κολυμβηπκής δεξαμενής (πισίνας) σε κλειστά χώρο υπολογίζεται χωριστά η αξία του κτίσματος με το αντίστοιχο έντυπο. 

2. Η παλαιάτητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδεια εκδόθηκε στις 3 0-9- 1978, 
η παλαιάτητα υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιάτητα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδάτησης του κτίσματος. Σε περίπτωση νομιμοποίησης 
αυθαίρετου κτίσματος η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν 
τον φέρσντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαώτητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακοινωθεί ριζικά, έστω κι αν δεν θίγεται ο φόρων οργανισμός 
του κτψίου, η παλαιάτητα υπολογίζεται δυο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειος ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιάτητας πρέπει το κτίομα να είναι πλήρως απο πε ρατωμένο. 

. Αν έχει εκδοθεΐ άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το κτίομα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειας κατεδάφισης είναι 
δ μήνες πορσιεινόμενη για 3 κατ’ ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν εκεί έχει εκδοθεί πράξη αναθεώρησής της και μέσα στην προθεσμία αυτή (βμηόη ή θμηνη) πρέπει υποχρεωτικά να κατεδαφιστεί το 
κτίομα. Αν δβν κατεδαφιστεί στην προθεσμία αυτή, ή δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίομα δβν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη γιο τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. 

3. Για να χΐφακτηρισθεΐ ένα ακίνητο ως δ ια τ ηρη τέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι 
έχει εέδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημόσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σρ*θ· ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεΐ 

Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίομα, έστω κι αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορψολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κΑπ.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

4. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απολλοτριωτέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο από το αρμόδιο δημόσιο όργανο από το οποίο να προκύπτει: 
α) Ότι έχει κηρυχθεί π απαλλοτρίωση <πρά0ι κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεΐ), 

β) Ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει σνακληθεί και 
γ) Η επιφάνεια των απαλλστριωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης ο* εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. και αφορά μόνο τα ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτά χαρακτηρίζονται ως δρόμοι, πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο ΠΑ ως χώροι κοινής ωφέλειας (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λ.π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτριωτέα με την έκδοση του Π.Δ. αλλά απαιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη κ.λ.π.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απολλοτριωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηρισθεΐ και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλστριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστό για το απολλοτριωτέο και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα. 

5. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής αδικών συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.). 

Ο 1-Ειδ.Ι. προκύπτει αν από τη μονάδα οφαιρέοουμε το λόγο της απαπούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή: 


Δαπάνη αποκατάστασης 


Χ.ΕΛ.Σ. - 1 


Αξία ακινήτου 

γ~ : — ι 


Η δαπάνη αποκατ ά στασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγμστσγνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίομα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κρτθεί κατεδαφίστέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιος υπηρεσίας, τότε τού το δε λαμβάνεται υπόψη γ» 
τον υπολογισμό της αξίας. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να συντελεστεί οε διάστημα β μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας ή 9 μηνών αν έλαβε χώρα αναθεώρησή της. 

β. Αν το κτίομα δεν είναι α πο πε ρατωμένο εφαρμόζονται μειωτικοΐ συντελεστές. Ένα κτίομα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί άλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίομα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίομστα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

7. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτηοία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου 
σε φάρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής ουνίδιοκτησίος όταν ο υπόχρεος σε φάρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς και.οε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως προς τη συνιδιοκτησία στο οικόπεδο. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6Δ 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 


Με το έντυπο αυτό (6Δ) υπολογίζεται μόνο η αξία των κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. 

Για να υπαχθεί ένα κτίριο στην κατηγορία αυτή πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, 
η οποία και να προσκομίζεται. 

Γ ια την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται οι σταθμοί αυτοκινήτων χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. 


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. 

ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδύχων κ.λ.π.) 

_ Α _Β__ Γ _ 

Επώνυμο ή Επωνυμία . 

' Ονομα . 

Πατρώνυμο . 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) .. 

Δ/νση (οδός - αριθμός) . 

Ταχ. Κωδ.- Πόλη . 

Αριθ. τηλεφώνου . 

Αρ. αστ. ταυτότητας .. 

Επάγγελμα . 

Ί *ι *| 

Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος . . . .. 

Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος .. 

•I--- *ι--- ·ι - 

Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. . . . 

Ποσοστό ακινήτου . 

Συνολική αξία ακινήτου .. . 

Αξία μεριδίου . . 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

•Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


■ ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΑΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ») —. --{ ' ' “ * ; <Α) 

| ΥΠΕΡΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: . ] ' ' ' " Ί (Α) 

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ: 1,20 X Γ . (Α) - 

I ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕ ΡΙΣ ΣΟ ΤΕ Ρ Α ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ: 1,40 X : (Α) - 

I · ’ .... 

Α. ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

1. ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟ Σ 

Μεταφέρετε την Τιμή Αφ ε τηρίας 

Αναγράψτε την συνολική επιφάνεια (Ε) σε τετρ. μέτρα (βλέπε οδηγίες 1) X 


2. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Μεταφέρετε την Τιμή Αφετηρίας κατά περίπτωση 

Αναγράψτε την συναλκή επιφάνεια (Ε) οε τετρ. μίτρα (βλέπε οδηγίες 1) X 

ΣΥΝΟΔΟ (ΙΗΙΤ) 

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Αναγράψτε το συνολικό αριθμό των θέσεων αυτοκινήτων (βλέπε οδηγίες 2) 

Ο σταθμός αυτοκινήτων έχει χωρητικότητα: 

1. Μικρότερη ή Ιση των 100 θέσεων; 

2. Μεγαλύτερη των 100 και μικρότερη ή Ιση των 130 θέσεων; 

3. Μεγαλύτερη των 180 «η μικρότερη ή Ιση των 900 θέσεων; 

4. Μεγαλύτερη των 300 και μικρότερη ή Ιση των 000 θέσεων. 

5. Μεγαλύτερη των 800 θέσεων; 

Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΑΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Γράψτε τα χρόνια παλαιότητας (βλέπε οδηγίες 3) ΧΡΟΝΙΑ 

Συντελεστές ανάλογα με τα χρόνια παλωότητος 
1 - 5 χρόνια 0,06 16 - 20 χρόνια 0.80 

β - 10 . 0.90 21 -25 » 0,79 

11 -16 - ,0,86 2Θ και άνω » 0,70 

Μετοφέρετε. ανάλογα με τα χρόνια παλωότητος, τον αντίστοιχο συντελεστή 


(Β) 

(Π 


ΝΑΙ ή 0X1 ΣΤΗΛΗ Α 


(Ο 


1.90 

1.18 

1.00 

0.98 

0.90 


Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Το κτίριο: 

1. Έχει χαρ ακ τηριοΟ ε ί διατηρητ έ ο (βλέπε οδηγίες 4); 

2. Έχει κηρυχθεί απαλλοτρΜπέο οε εψαρμσγή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 6); 

3. Εχει κηρυχθεί απαλλστρΜΠέο για την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφ έλει ος με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων 
περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 5); 

4. Εχει κατά το χρόνο φορολογίας υποστεί ζημιές από σ ει σμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 6); 

Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Το κτίριο είναι: 

1. Αποπερατωμένο (έχουν ολοκληρωθεί τα οοωδομκό έργα και οι ηλεκτρομηχανολσγικές εγκαταστάσεις); 

2. Στο στάδιο απο περ άτωσης (βλέπε οδηγίες 7>του φέροντα οργανισμού; 

3. Στο στάδιο απ οπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 7) των οικοδομικών έργων; 


ΟΔΟ 

0.70 


1.00 

ΟΔΟ 

0.66 


ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΥΜΛΚΚΤΗΧΙΑΙ 

•Το κτίριο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνΛοκτησία) (βλέπε οδηγίες 0); 

ΑΞΙΑ: Για να υπολογίσετε την αξία του ακίνητου πολλαπλασιάστχ τα δεδομένα της στήλης Β 


ΣΤΗΛΗ Β 


001Δ 



ΟΙΟΔ 

Β11Δ 


612Δ 
013Δ 
Β14Δ 


016Δ 


616Δ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΟΥ 6Δ 
Τα έντυπα -φύλλα υπολογισμού αξίας ακι νήτ ω ν» υποβάλλονται σε Βόο (2) αντίτυπο. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην ειδική γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να ανσγροφούν άλα τα ονόματα των υποχρέων, χρησιμοποιείται γ» την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικός σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προοδιοριστικά στοιχείο του ακινήτου (εμβαδόν, παλοιότητα κ.λ.π.), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέα οξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει Π αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιβιοκτησίος. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν ο' άλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται δΛρορα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ,π.). 

1. Ως Επκράνε» (Ε) θεωρείται το σύνολο των χώρων του κτιρίου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι βοηθητικοί χώροι ακόμη και αν αυτοί είναι υπόγειοι. 

2. Ο αριθμός των θέσεων των σταθμών αυτοκινήτων καθορίζεται από την αρμόδιο υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

3. Η πολικότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδεια εκδόθηκε στις 30-9-1978, 
Π παλοιότητα υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιάτητα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης ηλεχτροδάτησης του χτίσματος. Σε περίπτωση νομιμοποίησης 
αυθαίρετου κτίο μ α το ς η παλαιάτητα αρχίζει νο υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν 
τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνοντοι υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω κι αν δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός 
του κτιρίου, η παλοιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητος πρέπει το κτίομο να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Αν έχει εκδοθεί άδεια κα η δάφ κιικ . Π οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το κτίσμα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειος κατεδάφισης είναι 
β μήνες πορατεινόμενη για 3 κατ' ανώτατο όριο ακόμη μηνός. αν έχει εκδοθεί πράξη αναθεώρησής της και μέσα στην προθεσμία αυτή (βμηνη ή θμηνη) πρέπει υποχρεωτικά να κατεδαφιστεί το κτίσμα. 
Αν δεν κατεδαφιστεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη γ» τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. 

4. Για να χαρακτ ηρ ιοθεϊ ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωπκός συντελεστής απαιτείται να προακομιοβεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι 
έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προ ε δρικά διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ονακλπθεΐ. 

Ο μειωπκός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι αν εππρέπσνται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορψαλογικό στοιχεία του χτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

8. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απολλ ο τρίΜτέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο από το αρμόδιο δημόσιο όργανο από το οποίο νο προκύπτει: 
α) Ότι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί). 
β) Ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει αναχληθεί και 
γ) Η επιφάνεια των απολλοτριωτέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. και αφορά μόνο τα ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτά χαρακτηρίζονται ως δρόμος πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλειος (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κ,λ,π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτριωτέα με την έκδοση του Π.Δ. αλλά απ α ιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόφοση. απόφοση Νομάρχη κ.λ.π.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απολλοτριωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηριοθεϊ και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του α κ ι νήτ ου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστά για το απολλοτριωτέο και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα, συντελεστής όμως επιφάνεος λαμβάνεται αυτός 
που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το ακίνητο. 

β. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ,ΕιδΧ). 

Ο ί.Ειβ.Σ. προκύπτει σν από τη μονάδα αφοιρέσουμε το λόγο της απαπούμβνης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή: 


Σ.Ειδ.Σ. - 


Δαπάνη αποκατάστασης 

I □ 

Αξία ακινήτου 

I ~~I 


Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνητή έκθεση από πρσγμστσγνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κριθεί κατεδαφκπέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιος υπηρεσίας, τότε τούτο δε λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της αξίας. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να ουντελεστεΙ σε διάστημα θ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειος ή 9 μηνών αν έλαβε χώρα αναθεώρησή της. 

7. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωτκοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται όπ βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτά. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί άλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

8. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνΛοκτησία) εφαρμόζεται μειωπκός συντελεστής. Η συνΛοκτησία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπό χρ εου 
σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνΛοκτησίος όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς και σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνΛοκτησίος και στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιος ιδιοκτησίας, ως προς τη συν&οκτηοία στο οικόπεδο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΝΤΥΠΟ 6Ε 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ) 

Με το έντυπο αυτό (6Ε) υπολογίζεται μόνο η αξία των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για παντός είδους νοσηλεία ασθενών, 
υπό τον όρο ότι διαθέτουν κλίνες για την παραμονή των ασθενών και υπάρχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για τη συγκεκριμένη 
χρήση. Άδεια λειτουργίας και οικοδομική άδεια θα πρέπει να προσκομίζονται. 

Για την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται τα παραπάνω κτίρια χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. 


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. .. . 


- · 


ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. 

• 

. . ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

Α Β 

Γ 


Δ 


Επώνυμο ή Επωνυμία . 

' Ονομα . 

Πατρώνυμο . 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) . 

Δ/νση (οδός - αριθμός) ..:. . 

Ταχ. Κωδ.- Πόλη .. 

„ Αριθ. τηλεφώνου _... . * 

Αρ. αστ. ταυτότητας . 

Επάγγελμα . 

•I -. «I *| "'Π *Ι 

Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος . . . . . . .. . 

Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος . 

....*| *ί #1 1 Ί 

Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. . . :.., . . . . . 

Ποσοστό ακινήτου . 

Συνολική αξία ακινήτου . . . .;. 

Αξία μεριδίου . ,·... . . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 





- 1 




■■■■Η 

Νομός 


Δήμος ή κοινότητα , 




Διεύθυνση (οδός-σριθμός-περιοχή) 

ΚΩΔ.ΖΩΝΗΣ 

ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμΰ του οικοδομικού τετραγώνου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό πορακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

“Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 





























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ βΕ 
Τα έντυπα «φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων» υποβάλλονται σε 06ο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα τοιι εντύπου συμπληρώνεται μι κεφαλαία γράμματα. Αν οτην ειδική γραμμογράφηση πορ υπάρχει δεν χωρούν να αναγραφτούν άλα τα ονάματα των υποχρεών, χρησιμοποιείται για την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. . , , ...... 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν Π απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προσδιορισηκά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιάτητα κ.λ.π.), είτε 
συμπληρώνονται απά τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινάμενο τών δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέα αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονορικών ουνοδεΰονται απά χάρτες και υπάρχουν σ’ άλες τις Δημάοιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, ατούς δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών καί με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του έντυπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κΧπ.). 

1 . Ος επιφάνεια (Ε) λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας και βοηθητικής χρήσης. 

2. Η δυναμικότητα (Δ) μιας κλινικής κΑ.π. προσδιορίζεται με βάση το ούνολο των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας γενικών και ειδικών κλινών. 

3. Μ παλαιάτητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών αηδ την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειος ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ αν η Οδεια εκδόθηκε στις 3 0-9-1978. 
η παλαιάτητα υπολογίζεται απά 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η πολαιάπιτα υπολογίζεται απά την ημερομηνία της πρώτης ηλεκιροβάτηαης του κτίοματος. Ιε περίπτωση νομιμοποίηοης 

' αυθαίρετου κτίοματος η παλαιάτητα αρχίζει να υπολογίζεται απά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μδνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν βΙγουν 
τον φεροντα οργανιομό του κτιρίου δεν λαμβάνονται υπόιμη γκτ τον υπολογισμό της παλαΛτητας. Ειδικά οε διατηρητέο ακίνητα που έχουν σνακαινιοβεί ριζικά, έστω κι αν δεν θίγεται ο φόρων οργανωμάς 
του κτιρίου, η πολαιάπιτα υπολογίζεται δύο χράνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικά διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόιμη, ενω μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Για να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότήτας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. ,. . ., __ 

Αν έχει εκδοθεί ά δεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το κτίσμα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Η ισχύς της άδειας κατεδάφισης είναι 
6 μήνες παρστεινόμενη γιο 3 κατ’ ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν έχει εκδοθεί πράξη αναθεώρησή της και μέσα στην προθεσμία αυτή <6μηνη ή θμηνη) πρέπει υποχρεωτικά να κατεδαφιστεί το κτίσμα. 
Αν δεν κατεδαφιστεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανειλικρινής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. 

4. Για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εψαρμοσθεί ο σχετικός μειωπκός συντελεστής απαιτείται να προοκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι 

έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί. ^ 

Ο μειωπκός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίοματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

5. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι·απαΑλοτρ«ηέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο από το αρμόδιο δημόσιο όργανο από το οποίο να προκύπτει: 
α) Ότι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί). 

β) Ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και 

γ) Η επιφάνεια των απαλλστριωιέων τμημάτων. . _ 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ. και αφορά μόνο τα ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμοι, πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το Ιδιο Π.Δ. ως χώροι κοινής ωφέλειας (π.χ. δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λ.π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτρωτέα με την έκδοση του Π.Δ αλλά απαιτείται πράξη (κοινή υπουργική απόψοση, απόφαση Νομάρχη κ.λ.π.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλοτρωτέο ακίνητο, που έχει χαρακτηρισθεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. ._ ο 

Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστά για το απαλλοτριωτέο και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα, συντελεστής όμως μεγέθους λαμβάνεται αυτός που 

αντιστοιχεί σε ολόκληρο το ακίνητο. 

β. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής «δικών συνθηκών <Σ.ΕιΒ.Σ.). ^ 

Ο ΣΕιΔΣ. προκύπτει σν από τη μονάδα αψαιρέοουμε το λόγο της απαιτούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς κατά το χρόνο φορολογίας προς,την αξία του ακινήτου πριν τις ζημιές, δηλαδή. 

Δαπάνη αποκατάστασης 


Η δαπάνη αποκατάσταση^ βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμσνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχε. κριθεΐ κατεδαφίοτέο με βάοη βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας τότε τούτο δε λαμβΟνετα. υπόψη γκτ 
τον υπολογισμό της αξίας. Η κατεδάφιση όμως πρέπει να συντελεστεΙ οε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας ή 9 μηνών αν έλαβε χωρά αναθεώρησής της. 

7. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μεωπκοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται όπ το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. ΚτΙσματα το οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

8 Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα Οί περισσότερα από ένα πρόοωττα (ουντΛοκτηαια) εφαρμόζεται μεωτικός συντελεστής. Η ουνΛιοκτηοΙα πρέπει να υπόρχει οτο πρόσωπο του υπόχρεου 
οε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής ουνιδιοκτήοίας όταν ο υπόχρεος οε φόρο είναι ή νίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς και οε περίπτωσή διαχωρισμού τής επικαρπίας από την ιριλή 
κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση κόθεττις ή οριζόντιας ιδιοκτηοίος, ως προς τη αυνιδιοκτήσίο οτο οικόπεδο. 


γ Ε.Ε Λ Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΚΟΝΟΜΚΒ* 
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ΕΝΤΥΠΟ 6ΣΤ 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Με το έντυπο αυτό (6ΣΤ) υπολογίζεται μόνο η αξία των κτιρίων: 

1) Εκπαιδευτηρίων 

2) Ευαγών Ιδρυμάτων 

Για όλα τα παραπάνω κτίρια πρέπει να υπάρχει οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και άδεια λειτουρ¬ 
γίας από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστη¬ 
μών, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κ.λ.π.). Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας θα πρέπει να προσκομίζονται. 

Αν το ακίνητο διαθέτει και αθλητικές εγκαταστάσεις η αξία τους υπολογίζεται με το έντυπο 6Γ. 

Γ ια την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται τα παραπάνω κτίρια χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. 


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.. I . 

*| 

ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ [....·. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδόχων κ.λ.π.) 

Α Β Γ Δ 

Επώνυμο ή Επωνυμία 
' Ονομα 
Πατρώνυμο 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

Δ/νση (οδός - αριθμός) 

Ταχ. Κωδ.- Πόλη 
Αριθ. τηλεφώνου 
Αρ. αστ. ταυτότητας 
Επάγγελμα 
Κωδ.Αρ.Επαγγ/τος 
Δ.Ο.Υ. Φορ.Εισοδ/τος 
Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. 

Ποσοστό ακινήτου 
Συνολική αξία ακινήτου 
Αξία μεριδίου 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 


Νομός Δήμος ή .κοινότητα . .—■ 

Διεύθυνση (οδός-αριθμός-περιοχή) ΚΟΔ.ΖΩΝΗΣ 

.ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 

Γράψτε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το ακίνητό σας ή, αν δεν υπάρχει 
ονομασία στους δρόμους, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου. ' ___ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντύπο αυτό παρακαλείσθε να ουμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίοώ 
σελίδα του εντύπου αυτού. 

*Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


. ΟΔΜΊΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΟΥ ®Τ 
Τα έντυπα «φύλλα υπολογισμού α0ος «ανήτων* υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην εΛκή γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν νο αναγραφοόν όλα τα ονόματα των υποχρέων, χρηομοποβίται γβ την 
συμπλήρωση τον στοιχείων οστών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερκές σελίδες κόβε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτ εί ται π συμπλήρωση οραμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων. εάν η <*κ*τη<*ι είνα καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποίο οηο α οΰντο » να συμπληρωθούν, εΚε είναι ηροοββρισπκύ στοιχεία του ιχινήτου (ειφαβόν, παλαΦτητα «Λπ.), *Η* 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τψών του Υπουργείου Οκονομκών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέα αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει π αξία κάθε μεριδίου, ον συντρέχει περίπτωση αυνΑοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οωσνομκών συνοδεύονται από χόρτχς και ικιάρχουν σ' όλες πς Δημόοβς Οκσκψκές Υπηρεσίες, στους αψβολασγρόφους. στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τψών και με τη Βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται δΚχρορα στοι χεί ο που αφορούν το ακίνητο, τα οποίο απαπούντσι γη τη συμπλήρωαι του εντύπου (π* Τψή Ζώνης. Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οκο πέδ ου κΛπ.). 

1. Εκ π αιδ ευ τήρια Κ α τηγορίας Α είναι τα ακόλουθα: 

α Σχολεία Γέννα* Κατεύθυνσης Πρωτοβάθμβς και Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευαης 
ρ. Νητααγνγείο 


Εισκαδ ευ τήμια Κ α τηγορία ς Β και Ευαγή Ιδρύματα είναι το ακόλουθα: 
α Τεχνκές Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
β. Μουοατά Εκπαιδευτήρια 
γ. Σχολές χορού 

δ. Σχολές θεάτρου κα κινηματογράφου 
ε. Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
στ. Οίκοι ευγηρίας 
ζ. Ο ικ οτρο φε ίο 

η. Ιδρύματα ατόμων με ε ι δι κ έ ς ανάγκες 
θ. ιδρύματα χρονίως π οο χ όντων 

2. Ος επ ιφ άνει α (Ε) λαμβάνεται π συνολική επιφάνεια των χάρων κύριος και Βοηθηπκής χρήσης. 

3. Η παλοιάτητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οκοβομκής άδ ει ος ή την τελευταία αναθεώρησή της (πχ αν η άδεια εκδόθπκε σπς 30-9-1976, 
π παλαΦτητα υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οκοδομκή άδεβ. η παλβότητα υπολογίζεται απά την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροβάτησης του «άφατος. Σε περίπτωαη «αμηηωα^^ς 
αυθ αίρετο υ κτίοματο ς η παλαΚπητα αρχίζει να υπολογίζεται απά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κηρίου ή άδ ε ι ε ς ανακαίνισης που δεν Θίγο υν 
τον φέροντα οργανισμό του κτψίου δεν λομβύνσνται υπόψη γιο τον υπολογισμό της οολοΦτητος. Ειδικά σε διατηρητ έ α ακίνητο που έχουν ονοκοινιοθεί ριζκά. έστω ια ον δεν θίγεται ο φέρων οργονκηιάς 
του κτιρίου, η πολοιότητο υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μ*ρότ«ρο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόη**, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
ως έτος. 

Γιο να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιάτητας πρ έπ ε ι το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 

Αν έχει εκΒοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και νο προσκομίζεται δε λαμβάνεται υπόψη το κτίφα για τον υπολογισμό της αξίας του όλου αανήτου. Η ισχύς της άθεος κατεδάφισης είναι 
6 μήνες παρατεπάμενη γκ» 3 κατ' ανώτατο άριο ακόμη μήνες, ον έχει εκδοθεί πράξη σναθεώρη^ς της και μέσο στην προθεσμία «πή (θμηνη ή θμηνη) πρέπει υποχρεωηκά να κατεδθφκηεΙ το κτίσμα. 
Αν δεν κατεδαφιστεί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ονεΑκρπής. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη, ομοίως τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη γο τον υπολογισμό της αξίας ταυ όλου ακινήτου. 

4. Για να χαρακτηροθεί ένα ακίνητο ως δι ατη ρ η τ έ ο κα να εφαρμοσθεί ο σχεπκός μεχίτκός συντελεστής απ οπ εί ται νο προκκομοβεί βεβαίως της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει όη 
έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρκό διάταγμα, έχει δημοοαυθεί στην Εφι ψε ρίδο της Κι^ερνήοεως (αρΑ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακλπθεΐ 

Ο μοωπχός συντελεστής του διατηρητ έο υ εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίομα. έστω η αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσει ή ενοχύοεις στον φέροντα αργανκφό. 

Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογκό στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα ιιλ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο σκασμός. 

8. Γο να θεωρηθεί όπ ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτρυπέο αποπείται πρόσφατο έγγραφό ®ιό το αρμόδιο Θτ^ιόοΐθ όργανο από το οποίο να προκύπτει: 
ο) Ότι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοοηώεί). 
β) Όη η απαλλοτρίωση δεν έχει αναχληθεί και 

γ) Η εηφάνεο των απαλλοτριυτέων τμημάτων. 1 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων θεωρείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π Λ. ια» αφορά μόνο το ακίνητα που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμοι πλατείες κα χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το ίδιο Π.Δ. ως χώροι κοπής ωφέλ ε ιας (π.χ. δημόσια κτίρα, σχολεία, κ-λ.π.) δεν θεωρούνται 
απαλλοτριωτέα με την έκδοση του ΠΑ. αλλά απαιτείται πράξη (κοπή υπουργική απόφαση, απόφοση Νομάρχη κΑ,η.) με την οποίο νο κηρύσσεται η απαλλοτρίωαι ^ 

Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο, που έχα χαρακτηροθεί και ως δια τη ρ ητέο , εφ αρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 

Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστό γο το απαλλοτριωτέο και χωριστά γο το υπόλοιπο τμήμα, συντελεστής όμως ε π *φάν εο ς ίμβάικτα αυτός 
που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το ακίνητο. 

δ. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο έχει υποοτεί ζημιές από σεισμό , πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο «πτελεστής αδικών «πθηκών ( Σ.ΕΦ.Σ. ). 

Ο ΙΛΛΧ. προκύπτει αν από τη μονάδα ο φαφέοουμε το λόγο της αποπούμενης δαπάνης αηοκατάοτοοης της ζημΦς κατά το χρόνο φορολογίος προς την αξία του ακινήτου πρπ τς ζπμώς. δηλαδή: 


Σ.Β δί. « 


Δαπάνη α ποκατά σ τασης 

ι__ 


Αξία ακινήτου 


[ 


[ 


] 




Η δαπάνη α ποκατάστασης βεβακίνετο» με τεχνική έκθεση από πρσγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί μέχρι ένα έτος πρπ - από ΤΟ χρόνο φορολογίος. 

Σε περίπτωση που το κτίσμα λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχει κράεί κ οτεδ οφκ πέ ο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης α ρμ όδιας υπηρεσίας, τότε τούτο θκ λ^ιβά νετοι υπόμκι γιο 
τον υπολογισμό της αξίας." Η κατεδάφιση όμως πρέπει να συντελεστεί σε διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας ή 9 μηνών αν έλαβε χώρο σνοθεώρεμ^ί της. 


7. Αν το κτίομα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μεκτπκοί συντελεστές. Ενα κτίομα θεωρείται όπ βρίσκεται σε ένα στάδιο απσπεράτωαις όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδ ιο αυ τό. Σε περίππκπι 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται όη το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίοματο τα οποίο έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούντο 
αποπερατωμένα. 

8. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (σηηβκικτηοΐα) εφαρμόζεται μεκ*πκός συντελεστής. Η «πΛοκτησία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπό χ ρ εο» 
σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνΑοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου καθώς κα οε περίπτωση διαχωρισμού της επκαρπίος από την ψιλή 
κυρΐάτητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής ουνιβίοκτησίος και στην περίπτωση κά θ ε της ή οριζόντιος ιδιοκτησίας, ως προς τη συνιβιοκτηοία στο οΨόπεβο. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6Ζ 

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 1, 2, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ 

Με το έντυπο αυτό (67) υπολογίζεται η αξία των κτιρίων θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέ¬ 
ξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων, μουσείων, εκκλησιών κ.λ.π. 

Το ίδιο έντυπο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων των υπεραγορών (τροφίμων, ειδών υγιεινής, 
οικιακών συσκευών, επίπλων), εστιατορίων και αναψυκτηρίων. 

Για όλα τα παραπάνω κτίρια θα πρέπει να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για τη 
συγκεκριμένη χρήση, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται. 

Γ ια την αξία των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται τα παραπάνω κτίρια χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. 

• . 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. . 

• Γ“~“—^ 

ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. . ..ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ .. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (αγοραστών, κληρονόμων, δωρεοδάχων κ.λ.π.) 

_ Α _ Β _[__Δ_ 

Επώνυμο ή Επωνυμία .:.....:. 

• Ονομα ... . . 

Πατρώνυμο . 

Αρ.Φορ.Μητρώου (Α.Φ;Μ.) .. ... ... 

Δ/νση (οδός - αριθμός) .. .. . 

Ταχ. Κωδ.-Πόλη ....!. 

Αριθ. τηλεφώνου .. 

Αρ. αστ. ταυτότητας .. 

ΕΛάγγελμα .. 

•I *Ι *| *! ' 

Κωδ,Αρ.Επαγγ/τος . . . . . . . 

Δ.Ο.Υ. Φορ.Ειοοδ/τος . 

*| — ■■■ ' *|·--- *Ι . *|" 1 . 

Κωδ.Αρ.Δ.Ο.Υ.Φορ.Εισοδ. . !.. . I. \ . 

Ποσοστό ακινήτου . 

Συνολική αξία ακινήτου .. . . 

Αξία μεριδίου .. . .... 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 



ΠΡΟΧΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην πίσω 
σελίδα του εντύπου αυτού. * 

•Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Το κτίριο: 

1. Έχε» χαρακτηρισθεί δι ατ ηρ ητέ ο (βλέπε οδηγίες 4); ------ - - ·■ : 0.80 ΒΟβΖ' 

2. Εχει κηρυχθεί απαλλστρωπέσ σε εφαρμογή των διατάξεων της περί σχεδίων πόλεων σχετικής νομοθεσίας (βλέπε οδηγίες 5); — -- -..— 0.70 ΟΟΟΖ 

3. Έχει κηρυχθεί απαλλοτριω τέ ο γιο την εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν οε εφαρμογή των Οκπάξεων 

περί σχεδίων πόλεων (βλέπε οδηγίες 5);-----—-— -- , , 0.85 Θ10Ζ 

4. Έχει κατώ το χρόνο φορολογίας υπσστεΙ ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα (βλέπε οδηγίες 6); -—.. βηζ 


ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ. 

Το κτίριο είναι: 

1. Αποπερατωμένο:-... -- -..... .... ; - ” 1.00 βΐ2Ζ 

2. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 7) του ψέροντα οργανισμού: --*...τ - ■ 0.35 013Ζ 

3. Στο στάδιο α ποπ ε ράτωσης (βλέπε οδηγίες 7) των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές κ.λ.π.); -—---—-- ; --- ■ Ί 1 ··■ ί · 0.45 · : ' 8142 

4. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 7) των επιχρισμάτων; --- -. .· ; *■ ' 0.60 _ '· 6152 

5. Στο στάδιο αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες 7) των δαπέδων; --— --: -- - - - —- - 6.80 βιβζ 


Ζ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Το κτίριο έχει: · ! : ' 

.1. Εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού (ψύξη):---—— ----*·*/ }_ ( -[ ΐ.10 } . 8172 

2. Εγκατάσταση υδροδοτικοό πυροσβεστικού δικτύου; ---■---—- ί-[ _ *·!·- ' 14 8 } * . Β18Ζ- 

3. Κεντρική εγκατάσταση εζαερισμού;-—- τ —-——-----Ϊ.Οδ '· - 1 618Ζ 

. Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΔΙΟΚΤΗΣ1ΑΣ 

Το κτίριο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία) (βλέπε οδηγίες 8); '--—--ί· !~’· 0.90 > -- - ! 820Ζ 

ΐ ! 

ΑΞΙΑ: Για να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου πολλαπλά σιάστε τα δεδομένα της στήλης Β-ί--"" «2ΐζ 


,ι 
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ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΜΡΟΖΜ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΟΥ 62 
Τα έντυπα ^όλλα υπολογισμού «9ος υ κ ιν ή ιι υι υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου ουμηλιψώνετα με κεφαλαία γράμματα Αν στην εΑκή γραμμογράφηση που υπάρχει βεν χωρούν να ανσγραψούν άλα τα ονάματο των υποχ ρεώ ν, χρηοψοπο ηί ται γη την 
συμπλήρωση των στοι χεί ων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερκές σελίδες κάβε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα η α παι τ εί τ α ι η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην π ερ ίπτωση των ερωτημάτων, εάν η αηάττηση είναι καταφοηκή (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή πκ στήλης Α στη στήλη Β Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι πρ οοδιορ ηη κά στοιχείο του ακινήτου (εμβαδόν, πολαύτητα κΑπ.). είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οκονομκών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β. αποτελεί την φορολογητέα αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μερΛου, αν συντρέχει π ερ ίπτ ω ση ουνΛοκτησίος. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οκσνομκών συνοδεύονται οπό χάρτες και υπάρχουν σ' άλες τις Δημόονς Οκονομκές Υπηρεσίες, στους «Μφολακιγρόφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τψών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχεία που οφορούν το ακίνητο, τα οποίο α παιτούνται για τη ουμπλήρωωι του εντύπου (π.χ. Τψή Ζώνης. Συντελεστής 
Εμπορκάτητος, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικ οπέδ ο υ κΑπ.). 

1. Ος ρπμάν ει α 09 λαμβάνεται η συνολική ετοφάνε» των χώρων κύριος και βοηθ η τκή ς χρήσης. 

2. Σε περίπτωση επκλινούς στέγης, ως ύφους του κτιρίου λαμβάνεται ο μέσος όρος του μέγιστοι και του ελάχιστου ύψους. 

4. Η παλοότηια αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη ΐΜμπλήρωοη δύο ετών απά την ημερατεμία έκΒοαης της οωοδομκής άδειος ή την τελευταία αναθεώρηφ) της (π.χ. ον η όδεη εκδό&ικε σπς 90-ΘΊΘ78, 
η πολαΦτητο υπολογίζετοι οπά 3Θ-9-19Θ0). Αν δεν υπάρχει οωοδομωή άδεια η πολοΦτητο υπολογίζεται απά την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδάτηοης του κτίοματος. Ιε περίπτωση ν η μμι η · ιιμ|Γ·ΐ ΐ 
πιιθηίρετηιι «Ισρατος η παλαΦτητα αρχίζω να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Αδειες αλλαγής μόνο της χρήω* του κηρίου ή άδειες ανααώηοης που δε Θίγουν 
τον φέροντο οργανισμό του κτιρίου δεν λαμβάνοντοι υπόψη γη τον υπολογισμό της ηολαΦτητος. Ειδκά οε δι α τηρητ έο ακίνητο που έχουν ανακατωθεί ριζικά, έστω κι αν δεν θίγεται ο φέρων οργσνιομάς 
του κηρίου, η παλαιάτητσ υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της όδεης ανακαίνισης. Χροπκό διάστημα μκρότερο του εξαμήνου δεν λαμβφωται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται 
«ς *τος- 

Γιο να εφ αρμοστ ε ί συντελεστής παλαΦτητας πρ έ π ει το κτίαμο να είναι πλήρως αηοαφηυμένο. 

Αν έχει εκ δοθ εί άθεη κοιι ίάυιο πς . η οποίο θα π ρ έπ ει και να προωο μί ζε τ οι δε λαμβάνεται υπόψη το κτίιηκι γη τον υπολαγομό της αξίος του όλου ακινήτου. Μ ισχύς της άθεος κατεδάφισης ·*» 
β ιφνες πορστεινόμενη γβ 3 κατ' ανώτατο όριο ακόμη μήνες, αν έχω εκβοθεί πράξη αναθεώρησή της και μέοο στην προθεσμία αυτή (βμηνη ή θμπνη) πρέπει ιησχρεωηκά νσ κπτεβαφκπεί το κτίαμα 
Αν βεν κ α τ εδ αφιστ εί στην προθεσμία αυτή, η δήλωση θεωρείται ανεΛκρινής. Αν το κτίαμα βεν έχει στέγη, ομοίως τούτο βεν λαμβάνεται υπόψη γη τον υπολογισμό της αξίας ταυ όλου ακινήτου. 

4. Γιο να χαρακτηριαθεί ένα ακίνητο ως δ κκη ρ πιίο και να εφ αρμοοθ ε ί ο σχεηκάς μεωπωάς συντελεστής οποιτ εί τοι να προβαψιοθεί βεβαίωση της αρμόδιος υπηρεοίος. από την οποία να προκΦπω άη 
έχει εκβοθεί σχετική απ ό φθο η ή πρ ο εδ ρωό διάταγμα, έχω βημοαωυθεί στην Εφημ ε ρί δα της Κυβερνήοεως (αρφ. Φ€Κ) και δεν έχει ανακληθεΐ 

Ο μειωτωάς συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κΠομο, έστω κι σν ε πιτρ έπ ονται επισκευές ή διορρυβμίο ο ς ή «νιοχύοος στον φέροντο οργονιομά. 

Ο συντελεστής βεν εφαρμόζεται σν είναι διατηρητ έα μόνο τα μοοφολογκά στοιχεία του κτίοματος (όψας, εξώστες, ανοίγμοτο κΑπ.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οκ ο ομάς. 

8. Γιο να θεωρηθεί άη ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτρωπέο αποπε ί ται ηράοφοτο έγγροφο απά το αρμόδιο δημόσιο όργανο από το οποίο να προκύπτει; 

■ α) Ότι έχω κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχω βημοσκυθεΟ. 
β) Ότι η απαλλοτρίωση βεν έχω ανακληθεί και 
γ) Η ετοφάν ει ο των απαλλστρητέων τμημάτων. 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης οε εφαρμογή των βατάξεων περί σχεδίων πόλεων θ εω ρ εί ται η δημοσίευση στην Εφ ημερίδ α της Κυβερνήοε ω ς του σχετκού ΠΑ και αφορά μόνο τα ακΜττο που με το σχέδιο 
αυτό χαρακτηρίζονται ως δρόμος πλατείες και χώροι πρασίνου. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το Ηη ΠΑ ως χώροι κοινής ωφέλ ει ος (π.χ. βημόοα κτίρη, σχολείο κΑπ.) βεν θεωρούνται 
απολλοτριωτέα με την έκδοση του ΠΑ αλλά οποιτ εί τοι πράξη (κοινή υπουργκή απόφαση, απόφοαη Νομάρχη κΑη.) με την οποία να κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο, που έχω χαρακτηριαθεί και ως δκ π ηρητέ ο , εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητ έου · 

Αν απαλλστριώνετσι νήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται χωριστά γ» το απαλλοτριωτέο και χωριστά γα το υπόλοιπο τμήμα. 

β. Ιε περιπτώσεις που ένα κτίριο έχω υποστεί ζημιές από σωσμό, πυρκαγιά ή πλημ μ ύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ωβαβών ουν*)κών (ΙΙΑΙ). 

ΟΧΑΒΑ. προκύπτω αν από τη μονάδα ο φοιρέ ο ο υ υ ε το λόγο της απαπούμενης δαπάνης απ οκατάστασης της ζημΦς κατά το χρόνο φορολογίας προς την αξία του ακωήτου πριν τις ζημΦς. δηλαδή: 
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Δκπάνη ««κατάστασης 


Αξίοαωνήτου 

^ Ί 



Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνκή έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνκού Επψελητηρίου που έχω ουνταχθεί μέχρι ένα έτος πριν από το χρόνο φορολογίας. 

Σε περίπτωση που το κτίαμα λόγω οωομού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας έχω κριθεί κ στεδ ο φ κηέο με βάση βεβαίωση της Πολεοδομίας ή άλλης αρ μ όδι ος υπηρεσίας, τότε τούτο δε λαμβάνεται ί****) γη 
τον απολογισμό της σξίος. Η κατεδάφιση όμως πρ έπει νο ουντελεστεί σε δΦστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκβοωκ της σ χε ηκής άδειος ή 9 μηνών αν έλαβε χώρα αναθεώριοή της. 

7. Αν το κτίομο δεν είναι απ ο περ α τω μένο εφαρμόζονται μωωτκοί συντελεστές. Ενα κτίαμα θεωρ εί τα ι άη βρίοκ ε ται σε άη στάδιο αποπεράτωσης όταν έχω ολοκληρωθεί ίο στάδιο αυτά. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί άλες οι ερ γοοίες του σταδίου αυτού, θεωρείται όπ το κτίαμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Χτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλκχτρκού ρεχήητος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 

8. Εάν ένα ακίνητο ανήκω κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα απά ένα πρόσωπα (ουωδηκτησία) εφαρμόζεται μωωπκός αωπελεστής. Μ συνΑοκτησία πρέπω νο υπάρχω στο πρόακιο του ιπΦχμεου 
οε φάρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής ουνιδιοκτη ο ίος όταν ο υπόχρεος οε φάρο είναι ή γίνεται μόνος κύρης του όλου ακινήτου καθώς και σε περίπτωση διαχωρισμού της επκαρτύας από την ψιλή 
κυριότητα Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής ουνιδιοκτηοίος και στην περ ίπτωση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησία ς, ως προς τη «ινιδηκτηο ί ο στο οικόπεδο. 


ΜΙΛΑ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




